■А < 



ШГ V 1 

у пошані 



•••■«■■ 




СВОБОДА 

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 



Ч. 65. ДЖЕРЗІ СИП і НЮ ИОРК, ВІВТОРОК, Н-ГО КВІТНЯ 1070 



= 





О К Я А / N І А N НЛУ 



Редакція І Адміністрація: 

•■БгоЬскІа". 81-88 Огапб 91. 
.Иту Сіїу, МІ. 0730а 
ІЗЧ-0231 



УНСОюау: Мб-*?40 

Тол. з Ню Порку : <— 

ВАгсІу 7-«25 
УНСоюзу: ВАгсіу Т-6387 

Ц^і 



15 СЕ!чТ5 ^РЗЕГ СІТУ алгі МЕ\У УОКК, ТУЕ50АУ. ЛРКІЬ 14. 1970 N0. 65. 401. 




МИТРОПОЛИТ АМВРОЗІЙ СЕНИШИН АКТИВНО ПРИЛУЧИВСЯ 
ДО АКЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПАТРІЯРХАТУ УИЦ; ПРЕДСТАВНИ- 
КИ ПРЕЗИДІЇ І ЦЕРКОВНОЇ КОМІСІЇ СКВУ ВІДБУЛИ НАРАДУ 



ВИПУЩЕНИЙ УСПІШНО "АП0ЛЛ0 ІЗ" ЛЕТИТЬ 
І ЗГІДНО З ПЛЯНОМ ДО МІСЯЦЯ 



Ці 
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Постон, Тексас. — Випу- 
щений а суботу космічн.ій 
, ..Аполло 13" а Кеі- 
на Флориді о не- 
І*го квітня о год. 5.34 
•Ч ЯОл. зробив був вже 128, 



ВІД 



частини ракети підсилювача 
Сатурна 5 і полетів в напря- 
мі до Місяця. Частина раке- 
ти Сатурна 5 впаде на Мі- 
сяць у вівторок 14-го квітня. 
Залишений сейсмограф на 
що є половиною Місяці „Аіюлло 12" занотує 



Місяця, і продов- 
д© Місяця згідно з 
цлязкж. летячи зі швидкістю 
3,400' миль на годину. Коли 
,;Аполв» 13" почав летіти до 
МгсвОД; — його швидкість 
втаниявла 24-000 миль па го- 
дину: Ибля почне діяти сила 
прцтяганкп Місяця, та швид- 
кість космічного корабля 
збільшаться. Астронавт Дж. 
СавЛГодт аж а неділю при- 
падав собі, що він. призначе- 
щїй- ивотодівано до лету на 
МіопчЬ забув про заяву про 
федеральні податки. Подат- 
Уряд у Вашингтоні 
ЖУгішла стурбованого астро- 
навта тям, що він, як такий, 
якня^ перебуває в дні Іб-го 
квітня поВа. кордонами ЗСА. 
змбяее-скластн податкову за- 
яву ДО ДВОХ МІСЯЦІВ після 15- 

го лМіи. 

Аегдтавтнчяа Космічна А- 
.тмшістрміїя а суботу 11-го 
кяЬфаі' о 2-ій год. і 13 мінут 
ПО полудні ,ниттуспіла рос- 
Міняні корабель „Аполло 
1в* ; .ряамг із місячним моду- 
ДНМг.'виГ якому два астронав- 
ти; бвяДуть на Місяці в сере- 
ду. КНів квітня. Залога „А- 
гямнмг і»' снлвдасться з та- 
йга; кал. фльо- 
тя Джеимсв А. Лоаслла із 
Л**. імрхльитгя пілотів Фре- 
дя Гей?» та Лжакн Л. 
С»ойТ*пт!>, який заступає ко- 




Міг би був 

під час подорожі 
„Апо 
г тисячі 
був вще- 
з німецьким 
Віллі 
відбу- 

•3 ПЛЯНОМ. 11 МІ' 

старту ..Аполло 
і притягання Зем- 
що міг почати 
. неї на вн- 
! мяяк Яві і півгодн- 
хоемічинй кора- 
окремої 
: від третьої 



тоді „штучний землетрус" на 
Місяці, що дасть ключ нау- 
ковцям для пізнання внутрі- 
шньої будови Місяця. В не- 
ділю 12-го квітня астронав- 
ти спали 10 годин, від 3.13 
по півночі до ЦЯ по полудні. 
Вони подавали кольорові те- 
левізійні передачі зі свосі ка- 
біни та поправили напрям 
лету після того, як перелеті- 
ли половину дороги до Міся- 
ця. В понеділок 13-го квітня 
астронавти мали спати від 
3.13 по півночі до І.іЗ по по- 
лудні, а о год. 9.38. якщо бу- 
де треба, то поправлять нап- 
рям лету. У вівторок 14 квіт- 
ня астронавти Ловсл і Гейз 
мають влізти до місячного 
модуля, щоб випробувати, чн 
там все в порядку. Спати бу- 
дуть 9 годин. Астронавти ма- 
тимуть останню нагоду 
справдити правильність нап- 
рямку лету. Від 7.24 по по- 
лудні до 8.03 по пол. „Апол- 
ло 13" буде по протилежно- 
му від Землі боці Місяця і не 
матиме радіолого контакту з 
Землею. В середу 15-го квіт- 
ня астронавти о год. 9.55 по 
полудні будуть вже на Міся- 
ці. Подорож ..Аполло 13" до 
Місяця це вже третя з 
черпі. вона представляв но- 
ві труднощі для астронавтів, 
які .молоть осісти в гористій 
8строНв.втЯ'„А пол- 
.Жірлло.12" вико- 
нували свої завдання на рів- 
нині. Та> зате, коли вдасться 
ця подорож, то вона дасть 
йолі дані науковцям про по- 
ходження Місяця. Землі та 
СоияшноІ Системи. Лет ас- 
тронавтів „Аполло 13" труд- 
ніший ще й тому, що в ос- 
танній хвалі перед стартом 
треба було замінити астро- 
навта Тонаса К. Меттікглі 
астронавтом Джаном Л. 
Свянґертои. який не відбу-. 
вав тих довгих проб, які ви- 
конали два інші астронавти 
разом із астронавтом Меттін- 
ґлі. 




На' світляні аотронапт Із „Аяолло ІЗ" Томам К. МеттіяглІ 
повчає астронавта Джина Л. СваЛГгртв, який його засту- 
пає в леті до Місяця, як маневрувати інструментом; 



— КОРОТКІ ВІСТІ — 

Понеділок, 13 квітня 1970 , 



У ВАШИНГТОНІ ДЕМОНСТРУВАЛИ мешканці Ню 
Водну Я околиці, домагаючися, щоб Федеральний Уряд 
асЧлУШЯВ заходи проти наркотиків. На зборах промовив 
до ден и я и г у антів окремий асистент Президента Роберт 
Враяні яка* запевнив їх. що Уряд президента Ніксона тур- 
бургьй» цією оправою, тому демонстранти не повинні вис- 
тупам- проти Уряду, тільки йому помогти якнайуспішні- 
шв поборювати торгівлю наркотиками. Представник Де- 
партаменту Здоров'я Джеймс Фармер сказав, що Уряд пс- 
рогояорюо з Францією про те, щоб припинити звідтам ім- 
порт наркотиків. Уряд видав різні зарядження для побо- 
ркяяятя наркотиків. 

СШНАТОРИ ОБНЛВОХ ПАРТІЙ критикують прези- 
дент* Нїкоова за те. що виступив проти Сенату, який дві- 
чі війнйну» його номінації на суддів Найвищого Суду ЗСА. 
Вони твердять, що не здійснюють дискримінації у відио- 
шенЯД До Півдня, коли відкинули номінації Карсвелла і 
ПейнсВорта, і що вони затвердять номінацію південного 
наияндава, коли він матиме потрібні кваліфікації, талант 
і характер, вимаганий від особи, що працює в найвищім 
аудоЯЬ* трибуналі країни. В столиці вже появилися пого- 
ЛоскИ, ЩО президент може і.айменувати суддю апеляцій* 
ЯОТО РУДУ. Гаррі А. Блекмана з Мінн осоти або федерально- 
го суддю Вдварда Т. Гіну з Мойпу 

ІГРВЗИДЕНТ НІ1ССОИ І НІМЕЦЬКИЙ КАНЦЛЕР 
ВіЛШ БРАНДТ ПЕРЕВЕЛИ в минулі п'ятницю і суботу 
довгі наради. Брапдт кояферулап також з державним се- 
кретарям Віллтимом Роджерсом. був на засіданні сенатсь- 
кої Комісії для закордонних зв'язків і промовляв в Клюбі 
крайової преси. Як виходить з його виступів назверх -- 
йога головною ціллю приїзду до ЗСА було переконати 
Пряаядента ' Сенат, що ЗСА не повинні зменшувати свою 
.тброняу онлу в Европі. ЗСА мають тепер в Західній Ні- 
мечяпкі И0.000 війська. Пресовий секретар Президента 
Рокалд ■ Зіглер заявив журналістам, що Президент не пля- 
Иув зменшити те число перед 31 червня 1971 р.. та що 
некв> рішення в цій справі на пізніше. 

Д СТОЛИЦІ ЗАХІДНЬОЇ НІМЕЧЧИНИ БОННУ 
ПЕРЕВЕЗЕНО окремим літаком домовину з тілом убито- 
го а Гаюгемалі амбасадора, графа Карля фон Спреті. До- 
щовику, виставлено в авлі аахідньо - німецькогх) парламен- 
ту. Промову виголосив міністер закордонних справ Валь- 
вітор ИІоал, який — разом з вдовою по вбитому амбасадорі 
ІВ домовину літаком з Гватемалі. 
ВІДМОВИЛИ ВІЗУ бельгійській „марксистці" П- 
, яка отримала запрошення від одної з органі- 



ТЕОДОР РОЖАННОВСЬКИЙ, ПЕРШИЙ 
КОМАНДАНТ ЛЕҐЮНУ УСС, ПОМЕР 
НА 95-му РОЦІ ЖИПЯ 

Вігокен, Н. Дж. Отаман ] ня ц. р. у домі свого < іша, ві- 
Тсодор Рожанковськнй. ко- ломого лікаря д-ра Ярослава 
лишній посол до Галицького ! у Вігокея* біля Ню Пирку 
гоймАа Націонал-дміокрвтв" ІПок. Отаман Теодор Рожая- 
чноі^тртії кол. суддя, пер- ковський втішався великої" 
ший комавдант Легіону Ук- повагою, між всіма коляяціі- 
рашгькпх Ч^ічопих Стрільців ми Укріїнгьнимн Січояналі 
у серпні 1911 року, комна- 1 Стрільця ми та влагнлі унр>- 
" 1 *Т. ІІПУУІ' т^ЙСи' ■У*т?*УД і "* т | к мли іспмЛннтіііітпдм. 

Військової окрупі Станяелв- Відзначався великою особис- 
вів, військовий атташе місії тою культурою і тому його 
УНР у Ярааі, адв- у Львові — 
найотамЯЯЙ віком колишній 
Український Січовий Стрі- 
лець ДФЦір в неділю 1 2 квіт- ' 



КОМУНЗКАТ 
ПРЕЗИДП СЕКРЕТ АРІЯТУ СКВУ 

Виконуючи постанову Третьої Пленарної сесії Св- 
кретаріяту Світового Конгресу Вільних Украшцш в 
церковних справах, представники Президії Секретарія- 
ту ОКВУ: Иоснф Лисогір - преоіїдент, Ігнат Білинсь- 
кнй — генерзльний сек|)етар I д-р Михайло Соснозсь- 
кіоі - екзекутивний директор, відбули 10 квітня 1970 
року я Оттаві. Канада, наради з Митрополитом Макси- 
мом Германюком. головою Комісії Церковно - релігій- 
них справ Секретаріяту ОКВУ. та Мнтроцолитом Ук- 
Іїашської Католицької Церкви в ЗСА Амврбзкаї Сени- 
шнним. 

Під час наряд обмірковано та пиаесеїю рішений в 
таких спривах: 

а> заходів українського католицького спяскопату 
щодо створення Пагіііярхату Української Католігцької 
Церкви; 

о) способів акції в обороні українських Церков в 
Україні: 

пі організованої участи мирян в церкопні.му 
житті, 

Ширшу інформацію у наведених оправах подав 
Митрополит Максим Германкж. голова Комісії Церков- 
но . релігійних справ. 

Митрополит Амврозій Сенишин подав до відома, 
що у висліді переведених розмов з Митрополитом Гер- 
манюком. він, підтримуючи справу створення Латріяр- 
хату Української Католицької Церкви, окремим лис- 
том ДО Святіїнбпі Отая долучуг. свій підпис до прохан- 
ня українських католицьких спнекопів створитії Пат- 
ріархат Української Католицької Церква. 

Президія Секі>етаріяту СКВУ п]>ийняла до ВІДОЯЯ 
інсрормацію про намічені пляни в справі оборони ук- 
Івїнськнх Церков в Україні'' 

Доцінюючн важливість активіааціі мирян в цер- 
КоааоМу житті. Президія звертас увагу української гро- 
мадськогтн на необхідність організованости та тісної 
співпраці а церковними іарархамн та а Комісією Цер- 
ковно . релігіііиігх справ Ссхоогяріяту СКВУ у всіх 
справах і акціях. іііо'Яосуютвся церковного життя ук- 



раїнського суспільств*. 

Оттава. 10 квітня 19Т0 



Ч..і 



алгально шанувялн і люби- 
ли. Про Панахиду й похо- 
рон — у посмертних пові- 
домленнях. 



Ггкрвтаріяху. 
Конгресу- Вільних Українців 



"«♦V,- 



У Ню Йбрку відкрито посмертну виставку 
Михайла Осінчука 



Ню Йори. — В неділю 12 
кв/гня вцдлудие відкрито тут 
в галері! ЛІтературно-Мисге- 
гького 'Кліббу виставку по- 
мерлорр я мняулому році од- 
ного з нвйаааатніщігх сучас- 
них мпстців — Михайла 0- 
сінчука. формально відкрив 
нисталку Мяхайло Череш- 
ньовськіій, голова Об'єднан- 
ня Миотціо українців Амери- 
ки, шо*] Його почесним чле- 
ном був Мнхаіі.-м Осінчук. 
Після То го Ш Кузьма, якпЙ 
написав був також коротку 
іііфоряапійнб-критичну стат- 
тю у катіиіогу вигтпвки ,.Ми- 
стець української ікони". — 
з'ясував значення Михайла 
Осінчуаа в історії українсь- 
кого малярства, як одного з 
творців 1 впертого послідбв- 
нігка українського стилю, о- 



пертого ка візантійських тра- 
диціях. Третім промовцем 
був брат Покійного, лікар 
д-р Роман Осінчук. який опо- 
вів кілька родинних споминів 
та пригадав, м. ін.. роЛЮ Ми- 
хайла Осінчука в аіхідньо- 
українській організації мист- 
ців між двома світовими вій- 
нами. А НУМ. Виставка охо- 
плює 95 експонатів: темпери, 
картини Й ікони, пройктн 
церковних декорацій, дере- 
ворити. 10 неяокінчених об- 
разів і 5 прегарних. ГОТОВИХ 
Кнвотів. що їх можна б зразу 
таки примісттгги в новобудо- 
вам нх церквах. Поруч і •. іко- 
нами звертають вайбільцгу 
увагу портрети - щкито^ою 
своїх технічних засобів, про- 
те глибоких своїм духоаяіі 



Комуністи облягають два американські 
табори в Південному В'єтнамі 



Оттава. Канада. - Маку- гір, 
лої п'ятниці. 10-го квітня, Ігнат 
тут відбулися наради пред- 
ставників Президії Секрета- 
ріяту Світового Конгресу 
Вільних Українців та його 
Комісії церковно - релігій- 
них справ, на яких Митро- 
полит Українців Католиків 
у ЗСА Амврозій Сенншнн 
повідомив, що вій окремим 
листом до Папи Павла VI 
долучив свій підпис до пе- 
ресланого вже раніше про- 
хання Українських Католи- 
цьких Спископів про підне- 
сення Верховного Архнспис- 
копства У крітської Католи- 
цької Церкви до гідности 
Патріархату. Як відомо, таке 
прохання переслано Папі 
Павлові VI у висліді Сино- 
ду Українського Католиць- 
кого Єпископату, що відбув- 
ся з кінцем вересня і на по- 
чатку жовтня 1969-го року 
в Римі під час урочистостей 
посвячення новозбудованого 
храму св. Софії/ Митрополит 
Амврозій Сенишин у цьому 
Синоді не взяв участи і йо- 
го підпису не було під тим 
проханням, що викликало ве 
ликс затрнвоження та гост- 
ру реакцію серед українсь- 
ких католицьких мирян у 
вільному світі. Перед нара- 
ми представників Президії 
Секретаріяту СКВУ та його 
Комісії церковно - релігій- 
них справ, Митрополит Ам- 
врозій Сенвлішн мав розмо- 
ву з головою іцсі Комісії, 
Мятрополктоя Української 
Католицької Церква в Кана- 
ді Максимом Германюком. 
Президію Секретаріяту СК- 
ВУ на нарадах репрезенту- 
вали президент Посип Лвсо- 




гипнии директор д-р 

ло Сосиоаськин. Нрнявяий 
був на нарадах секретар Ми- 
трополита Амврозія Сснншк- 
на о. шамбелян Василь Лск> 
тин. В результаті цих нарад 
проголошено окремий Кому- 
иікат, повний текст якого по- 
даний побіч. 

Повідомлення про наради 
в Оттаві та їх вислід переда- 
но до редакції „Свободи" те- 
лефоном негайно після їх 
закінчення. Тому, що а су- 
боту „Свобода" не пояаля- 
сться, вістку передамо теле- 
фоном керівникам Т-ва 
патріархальний устрій 
Церкви та багатьом ' 
зацікавленим особам і 
вона викликала не скривану 
радість та вдоволення, бо 
вона остаточно усував внут- 
рішню перешкоду в з м агам- 
ні до здійснення та перем* 
деяня в життя, схваленої Си- 
нодом в Римі патріархальної 
структури УКЦермай. дозво- 
ляючи рівночасно на об'єд- 
нані зусилля Сстсісотівту 1 
мирян УКЦеркяя для усу- 
нення зовнішніх труднощів. і 
перешкод у змаганні до п> 
сі мети, що від кількох ро- 
ків є головною метою укра- 
їнців - католиків у діаспорі. 
Повідомлення .СКВУ о Отта- 
ви бу ло головною темою ро> 
змов і коментарів на баг£ 
тьох зустрічах, і - вборах та 
приватно з кінцем тижня. 

Дальшим предметом ма- 
рал в Оттаві була справа о - 
борони нищених і пересліду- 
ванях ЯфІЙММК 4ЩЦ ІЯ» я 
Україні та зоргакіаованоі у- 
частя мирян в церковно • ре- 

лігійному ЖИТТІ. 



Сайгон. — Північно - ко- 
муністичні війська від тиж- 
ня обстрілюють ракетами н 
мінометами два ізольовані в 
джунглі військові табори 
так званих ..спеціальних 
військ ". популярно зватгх 
„зеленими беретами". Вночі 
з минулої с>боти ка неділю 
Комуністи обстріляли 20») ра- 
кетами табір ля 20 миль від 
місцевості Дак Сінг. а та- 
| кож коло 200 ракетами обст- 
ріляли табір Дак Пек неда- 
леко кордону Ляосу, Т. о- 
бидва табори с вихідними 
базами для висилання стеж 
проти північно • в'єтнамсь- 
ких військ, перекидуваних 
так званим шляхом Го Міня, 



що його комуністи переве- 
ли почерез територію Ляосу. 
В обох випадках комуністам 
удалося прорватись на терен 
таборів і за кожним разом 
відкігдувано їх геть після 
важкого бою. Під час обло- 
ги тих таборів комуністам 
удалося збити сім американ- 
ських гелікоптерів, які або 
перевозили ранених і підво- 
зили підкріплення, або бра- 
ли участь у боях обстрілю- 
ючи ворога скорострільним 
вогнем. В обох таборах по- 
руч з американськими воя- 
ками воюють також півден- 
нов'стнамські та добровільні 
з-посеред цивільного насе- 
лення. 



Президент Єгипту конферував з 
представником Державного Департаменту 

Каїре. — Президент Об 



ПРЕДСТАВНИКИ ЗУАДК ПЕРЕВЕЛИ 
РОЗМОВИ З РЕПРЕЗЕНТАНТАМИ 
ЮГОСЛАВСЬКОЇ АМБАСАДИ 

центральних областях Юго- 
славії. 




ізс велико! депресії в гряд 
Колумбійського університету в Ню Йбрку І цятих роках. Комуністі», мб/ 
й пг>с<мовляти на їхньому вічі проти В'ггнамсь- жва було гяюорюватн там, 
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Щ ■ 



лися огеяти. які інформува- 
ли поліцію про комуністич- 
ні пляни. Теперішні скряГші 
спрігчинннкн заворяпені. - 
це малі групи, до ЯКИХ важ- 
ко дістатись агентам. Та по- 
ліція мас свої пляни, про я- 
кі не 



Уряд плянує загострити нагляд 
над радикальними екстремістами 

Вашингтон. — Уряд пре- 
зидента Ніксона, заалярмо- 
ваннй збільшенням числа 
радикальних войовничих лі- 
вих груп та одиниць, плянус 
загострити контролю над ни- 
ми. Ціль Уряду довідати- 
ся наперед, хто мас підкла- 
дати бомбу і хто і де має 
стріляти до поліції. Тому У- 
рлд плянус поширити II по- 
ліпшити розвідчнн апарат — 
інформаторів, тайннх аген- 
тів і телефонічні підслухи. 
Президент Ніксон турбуєть- 
ся тим, що в недавному часі 
вибухало велике число бомб 
підкладених в домах та тим, 
що були авантурн в судових 
залях 1 виступами молодих 
осіб, які невдоволені з аме- 
риканської системи уряду- 
вання. Один дорадник Пре- 
зидента У внутрішніх опра- 
вах заявив, що ЗСА стають 
перед такою внутрішньою 
небезпекою, яка була під 



єднаної Арабської Республі- 
ки (Сгиптуї І вмиль Абдель 
Нассер прийняв спеціально 
для тісї тлі прибулого з Ва- 
шингтону асистента держав- 



ром. Хоча Єгипет зірвав ди- 
пломатичні взаємини з ЗСА 
ще під час 5-денноі війни 
проти Ізраїлю в червні 19- 
67 року, закинувши ЗСА. 
що вони своїми бойовими 
літаками підтримували ак 



ного секретаря для справ швно Ізраїль, проте згодом 
Близького Сходу. Джозефа Цассср цей закид відкликав 



Сіско. Участь у тій конфе- 
ренції взяв також сі-нпстсь- 
КВЙ міністер закордонних 
справ Махиуд Ріяд. Після 
того Сіско мав довшу нара- 
ду з аіце - міністром закор- 
донних справ Саллром Гога- 



Футболісти УСК-у 
у поході за 

Футбольна кружина Гк» 
раїнського Спортового ІСлю- 
бу з Ню Порку здобула пе- 
ремогу 3:1 над репрезентан- 
тами стейту Массачуссгс С. 
К. Тввнтон в мннулояе.ігіь- 
них змаганнях з циклу ер 
за чемпіонат і Чашу ЗСА. 
Ворота для УСК-у стріли. і- 
ли: Гарві, Мфуи і В. НІМО- 
толока з карного удару. 
УСК. який мав цілі змаган- 
ня ініціативу В своїх руках, 
не використав цілий ряд на- 
год здобути більше воріт. 
На шляху чемпіонату краі- 
кі! УСК зуотршехьАа вже і 



ссье^ї-. 



перемогли Тавнтон 
Чашу ЗСА 

і бет, репрезентантом стейту 
Ню Джерзі. 

„Чорноморська Січ" (Л 
дружина) з Нюарку закінчи- 
ла нерішеною 1:1 мистець- 
кі змагання Шсйфер Ліги 
Стейту Ню Джерзі з дружи- 
ною Гарфілд Ітсліянс. Оди- 
нокі ворота для ,.Ч. Січі" 
здобув Володимир Каздоба. 
В дану пору „Ч. Січ" веде 
в табелі Ліги з точками ЗО: 
4 перед суперниками Гар- 
філд Ітеліянс і „Палемо", 
.які мають по одній більше 
втраченій точці. Січовикам 
заляпшлНся ще тільки одні 
До кінця сезону 



і хоч формально диплома- 
тичні ВЗасмННЯ залишились 
зірваними, проте контакти 
між тими двома державами 
постійно зберігались. Ще 
під час перебування Сіскя 
в Каіро Ннссер у новій при- 
людній промові закидав А- 
мернці. що вона підтримує, 
збройну перевагу Ізраїлю 
поі тачаючи йому наииодер- 
ніші роди зброї. Сіско від'- 
їхав з Єгипту до Ливану. 
Йорданії і Ізраїлю. В пово- 
ротній дорозі вступить на 
Кіпр. Сіско перевів був який 
десяток народ з совстськнм 
амбасадором у Вашингтоні 
Анатолієм Добриніном в 
справі Ізраїльсько - арабЧь- 
кого замирення і добре знає 
становище Москви в пій 
справі. Нассер, як твердять 
газети, вірить, що ЗСА дій 



Філлдельфія. Пя. — Акція 
допомоги українцям в Юго- 
славії, потерпілим під час 
землетрус; ., проходить з по- 
мітним ектузіжзмом. загаль- 
ним зрозумінням та повним 
виявом братньоі шедрости. 
Як уже авітовано у нашій 
пресі, українська спільнота 
-клала досі, зв посередницт- 
вом ЗУАДК-у, біля 40ОТНСЯЧ 
фунтів одягу, що його в біль- 
шості вже відтранспортовано 
цо потребуючих осередків в 
Югославії. В тому ж часі ви- 
.•липо теж відповідну кіль- 
кість медикаментів партости 
понад 'Л5.000 доларів. Грошо- 
чі збірки досягнула досі бли- 
зькії ".й.ОПП дол. і сіімс цього 
ВОДУ збірку треба тзпер ЗМИ- 
ЧНО посилити а ОГЛЯДУ на те. 
ЩО заіснувала реальна мож- 
іивн-ть ппбудоац великого 
шкільного будинку в одному 
і цситріп уі;|іа!нсі»кого посе- 
лення п Югославії з відпові- 
дними культурно- розпагови- 
і ми влаштуваннями, що мог- 
ло 0 послужити піл час літ- 
нього сезону як осередок ВІД- 
почнику і дозвілля для на- 
шої молоді, що живе у тих 




Власне в ■ 
Вашингтону, 
ня 1970 р.. і 
АДК-у. в < 
дента д-ра 
лана і віце 
Олександра 
відвідали югбслаас 
саду і перевела і 
розмови відносно 
ких проблем, зв'язаних з на- 
шою допомоговоіо анцісю. а 
особливо обговорили основ- 
нішс можливості побудови 
«гаданого культурно . вихов* 
ного об'єкту Та практичне 
зреалі.'іування цього задуму. 

В більше як ОЛНОГОДІГЯНІЛ 
РОЗМОВІ об і сторони обМІиЯ*' 
ЛЯСЬ інфориаціямн. заторк- 
нуашя різні аспекти нямічс^ 
ного піх>скту. Представника 
ЗУАДК-у ствердили помі- 
тну прихильність ти ділову 
увагу и стороин своїх спів» 
бесідників, які одперто вн.-ів- 
ляли сво«: признання тутеш- 
нім українцям зя 'хні харн- 
тітнвні старання та братню 
допомогу своїм потерпілим 

^Закінчення на гтор. 4-Л) 



На голову Товариства „Рідна Школа" 
в Німеччині переобрано проф. Ст. Шаха 



Мюнхен. Нп річних збо. 

рея Товариства ..рідня Шко- 
ла., створеного в №66 р., піс- 
ля звітування й уділеяня яб- 
солюторії уступаючій >-праяі. 
на голову т«а перотк^ітно 
птк'ф. Степана Шоха. Това- 
риство мас на меті утриму- 
вати й допомягати в Мюнхе- 
ні Уіфаїнському Іитеркв,тові, 
п якому гуіггуєтьсп українсь- 
ка молодь з Німеччина Й ін. 
країн. Крім загальнообов'я- 
ауючнх предметів німецькою 
мовою, та молодь набуває 
ссредньошкільинх знань о 



>-краІноонавства та одержує 
сно прагнуть замирення на відповідне рслігійио-націова- 
Блнзькому Сході та не є льне вігхованвв в украінсь- 



шаслнвий, що Єгипет мусів 
узалежнитнея від Москви і 
мусять терпіти на своїй те- 
риторії тисячі советемся* 



кому дусі. ЧленазїИ-засиоа- 
вікнами Т-ва „Рідна Шцола" 
були одинадцять уираїнсь- 
«уо* 



і 22 березня 1070 р„ „обидві 
наші Церкви". Тепер в Інтер- 
наті перебував 35 учнів і учо. 
ниць, майже ВДВОЄ більше, 
ніж минулого навчального 
року. Крім українських по- 
жертв інтернат одержує зна- 
чну допомогу від ЗахідньоЩ-, 
мецького уряду та від бава- 
рського крайового уряду. То- 
вариство „Рідна Школа" ро- 
бить дальші заходи, щоЙ; 
можливо, в майбутньому 
створити в Мюнхені укряМ- 
ську гімназію для хлопців т 
дівчат. У конунікаті з нагС- 
ди п'ятих загальних зборні 
сказано, між іншим: ..Ця 
справа є для вашої маабуг- 
ности дуже важлива, бо ли- 
ше в рідній іігколі ааюяіе ук- 
,ка молодь оі^рЯсатГ 
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подарннком, Ергард не був , 
мужем, і тому на Його місце прийшов Курт Ґеорг Кізін- 
гер. Псі вони три — християнські демократи, себто коисер- 
гатистн, стояли на принципових негативних позиціях су- 
проти ..рідних" комуністів, які погодилися грати ролю ла- 
кеїв Москви у відірваній від цілості Східній Німеччині, су- 
проти Польщі, яка зайняла Долішній Шлеоьк по Одру- 
Іііссу, і Чцхо - Словаччини, яка відібрала так званий Су- 
детський край. За ціну звільнення німецьких полонених 
Лдсшуер погодився „нормалізувати" відносини з СССР 
і обмінятися з ним амбасадорамн. Але загарбання Совс- 
тмми СхідньоІ Прусії і перейменування Кенігсбергу на Ка- 
.ішінград не могло піти в непам'ять. 

Перший у післнпосниій Німеччині соціялістнчний кан-- 
цлер Віллі Прапдт не заперечує проблеми об'єднання. Він 
ч ний ТІЛЬКИ тактику: замість бойкоту -— шукас співпра- 
ці і СССР і ного сателітами, сподіваючися, що таким чи- 
іюм будуть вигладжуватись яскраві розбіжності в поділе- 
них частинах Німеччини і що це облетшнть об'єднання 
у зміненій ісоньюнктурі. Ця тактика грудна й небезпеч- 
н.і. 1>іж не перестала існувати загроза збоку совстського 
імперіалізму особливо після пересунення совстських диві- 
зіЯ над чесько - німецький кордон. Китайсько - совстське 
і ілруження продиктувало Москві дещо злагіднитн курс 
улроти Західньоі Европи. Це уможливило започаткуван- 
•:я переговорів з Москвою, Варшавою і Східнім Берліном, 
(і не закінчились. Але Брандт здискредитував би себе в 
. х земляків, якби погодився, щоб нинішній стан Німеч- 
. г: їй і ігася „навіки". Приїзд Брандта до Америки був 
[рестацкло вірности Західньоі Німеччини Атлантійсь- 
>ві (МАТО) і доказом, що соціаліст Брандт так 
ю як ного попередники коясерватнети, здас собі епра- 
. і того, що існування і безпека Західньоі Німеччини за- 
лежить тільки від Заходу із ЗСА у проводі 



Тіне. .Іеніна 

над Південною Америкою 

,, Сучасний етап революційного процену в країнах Ла- 
тинської Америки, — сказано в московській „Правді" з 21 
березня, — характеризується поєднанням класової і націо- 
нально . визвольної боротьби. Роля пролетарських мас, 
що їх ведуть комуністичні і робітничі партії, зростає з ко- 
жним днем". Присвячуючи передову „Континент, що зма- 
гасться", країнам Південно! Америки. „Правда" мало не 
щодня полікує короткі вістки про те, що в різних містах 
країн Південної Америки відбувається тепер „святкуван- 
ня" століття з дня народження Леніна. Такими вістками 
ЦК КПСС заохочує мільйони читачів знову повіряти в ко- 
муністичну ідеологію, намагається воскресити труп кому- 
ністичного „вчення" в самому СССР. Але не в цьому по- 
лити: тлонне завдання Москви відносно того континенту. 

Як у ЗСА і в Канаді, так із ще більшим розмахом 
комуністичні партії, використовуючи демократичні свобо- 
ди, наполегливо пропагують „ленінське вчення" серед 
вільних народів. Для цього використовується всі легальні 
методи: збори, фотовиставки з СССР, прийняття, демонс- 
трування совстських кінофільмів, видавання й розповсю- 
джування різними мовами писань Леніна і ще більше — 
підмальованих писань про діяльність того організатора 
кривавого ЧК і гробокопа націй. Москва намагається всі- 
ляко використати неповороткість деяких урядів країн Пів- 
денної Америки щодо соціяльно • економічного питання. 
Для точніших інструкцій, як саме плекати ідею большс- 
ВИЦЬКНХ революцій у вільних країнах американського кон- 
тиненті', прибув до Москви Кастро з Куби: в південно- 
американських країнах комуністи викрадають дипломатів 
і ло')ііва>оться за них звільнення з в'язниць тих. які вис- 
тупають проти законних урядів. Москва використовує при- 
тому не лише соціяльну проблему, вона заграє н на на- 
ціональних почуттях, мовляв. ЗСА „поневолюють" усю 
Південну Америку . . . 

Тінь Леніна простягається на американський континент, 
який не знає, що означає комунізм - ленінізм на практиці. 



Виховання української мо- 
лоді — одна з найважливі- 
ших проблем. Звичайно па- 
нує переконання, що це 
справа батьків, що тільки 
вони відповідають за вихо- 
вання своїх дітей. Такий під- 
хід дуже вузький і обмеже- 
ний. Виховання молоді — це 
оправа як батьків, так і всієї 
української спільноти. Роди- 
на — це основна частина 
спільноти, і для неї зовсім не 
байдуже родинне виховання, 
не байдуже, як родина вихо 
вас українську дитину. 

Для української громади 
туг. в ЗСА. не байдужа і 
справа дошкільного, шкіль- 
ного та позашкільного вихо- 
ванні її майбутнього члена 



Люди змінюються, проблеми залишаються. Але із 
м ною людей — приходить інший підхід до проблем та 
інше їх розв'язування. Цент пальною проблемою післяво- 
єнної Німеччини був і по нинішній день залишився її по- 
діл, — головною ціллю німецької політики було і далі є 
її об'єднання. Перший канцлер Німецької Федеративної 
іубліка, Конрад Аденауер. намагався відбудувати кр ай 
із руїн. Він учшгав ^,чудо"^-що_йпго співтворець, Людвіг 

ІСргард, став його наступником. Але. бувши передусім гос- в релігійному та націоналі. 

ному дусі. Тож про те, яі 
г.Гличчя повинна мі-н ук 
раїнська спільнота в май- 
бутньому — мусимо дбати 
вже тепер 

Щоб завтра небулозапіз 
но. вже сьогодні мусимо 
спільними зусиллями, СПіЛЬ 
пою працею защеплюватн 
нашій молоді ті високі іде- 
али, що надихали наших 
світлих діячів в минулому в 
їхній праці для українського 
народу. Завдання українсь 
кої громади — сприяти ви- 
ховному процесові, коордн 
нуючи дії всіх виховних 
чинників - інституцій ■ — ро- 
дини. Церкви, дошкілля, 
школи, організацій молоді 
Ця мобілізація й коорднна 
ція виховної праці пекучо 
потрібна саме тепер, коли 
ми є свідками безоглядного 
наступу на нашу молодь як 
з Україні, з метою повного 
П зросійщення, так і тут. з 
мстою фізичного й мораль- 
юго її розкладу. Ми переко- 
нані, що відповідно скоор- 
динованою виховною пра 
•дею зможемо з успіхом про 
:н став йтися черговому нас- 
тупові на нашу молодь. 

В історії українського па 
роду знаходимо не один 
світлий приклад для аахо 
пання. як важливої життьо- 
вої функції у к р а ї нськоі 
спільноти. Такою важливою 
функцією всієї української 
спільноти в діаспорі стає 
виховання саме тепер, коли 
основний корінь українсько- 
го народу на рідних землях 
не може явно служити тим 
високим Ідеалам, що ітросві 
чувала українському наро 
дові впродовж його тисячо- 
літнього існування, не н)же 
передавати молодому поко 
лінню цінних надбань укра 
їнського народу, і коли пос- 
тавлено перед ним стремлш 
ня чужі й ворожі, що не 
сприяють розвиткові над 
бань українського народу, а 
навпаки — змагають до їх 
знищення 

Тим то українська спіль 
'^та >' діаспорі мусить ті»с; • 
до уівідомитн свої вел і сі с- 
бов'язкв перед сучасним 
молодим і перед грядучим 
поколінням і свою глибоку 
відповідальність перед істо- 
рією, щоб наші нащадки зу 
міли пе лише затримати іс 
нування своєї спільноти га 
вже осягненому рівні, але й 
запевнили їй дальший роз- 
виток, дальший поступ. 

Що.') якась національнії 
спільнота в діяспорі забез- 
печила своє існування, вона 
мусить постійно 



якнайбільше зусиль для то- 
го, щоб між старшим і мо- 
лодшим поколінням існува- 
ла постійна спільність пев- 
них прикмет і вартостей, 
щоб молодше покоління а- 
симілювало ці прикмети н 
вартості!, було з ними тісно 
пов'язане й успішно їх роз- 
вивало. Сприятливі умови 
розвитку можна забезпечити 
тоді, коли всі виховні інсти- 
туції, всі виховннки узгід- 
нять між собою зміст і ме- 
тоди виховання, будуть їх 
відповідно координувати і 
здійснювати. Це — одна з 
основних передумов успіху 
виховної праці. Дотримання 
цієї передумови одностайнос- 
те тим важливіше, що наші 
виховні принципи зустріча- 
ють поважні перешкоди, 
зовсім незалежні від нас. Це 
— перехрещування впливів 
інших виховних систем, фі- 
лософські основи яких не 
завжди покриваються з ти- 
ми ідеологічними засадами, 
які прийняв СКВУ і на яких 
мас виростати українське 
молоде покоління. 

Змобілізуватн всі сили на- 
шої спільноти для успішної 
координації виховних дій, їх 
реалізації та відповідного 
розпланування в найближ- 
юму майбутньому — ось 
найважливіші проблеми, що 
стають перед з'їздом Крапо- 
вої Виховної Ради, який 
зідбудеться у Філядельфії в 
губоту 18-19 квітня ц. р. 

Ми певні, що цей з'їзд ста- 
не своєрідним Виховним 
Конгресом, який збере пред- 
усіх наших цент- 
організацін. Він бу- 
де доказом, що справа вихо- 
іання української молоді є 
дійсно справою всієї україн- 
ко) громади. Ми певні, що 
! всестороннін дискусії над 
іктуальними вихо 
проблемами п р 
центральних о р г анізацій 
знайдуть спільні шляхи для 
ч'спішної координації ви- 
ховних дій у всіх прошарках 
нашого громадського життя 
шляхи їх реалізації для доб- 
ра української молоді й ук- 
раїнського народу 

Е. Ж. 



В. Несторовнч 



СПРАВА ВІДНОВЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 

України у відповідях на 

ПОЛЬСЬКУ АНКЕТУ 



(X) 



ВЕЛИКІ РОЗЛИВИ РІЧОК 

У південній частині тери- 
торії СССР. в тому й на пів- 
дні України вже зійшла кри- 
га з рік, але великі згрома- 
дження крнгн є ще Й досі 
на півночі. У північній час- 
тині Дніпро. Десна та ін. річ- 
ки ще не розмерзлись. хоча 
загальне потепління прийш- 
ло цієї весни на 10 днів ра- 
ніше, ніж звичайно. Річка 
Дон вже піднялась на 12 з 
половиною метрів — найви- 
щий рівень за останні 75 ро- 
ків, і сподіваються, що вона 
затопить ще більше посе- 
лень. В басейні річки Сейм 
затоплено чимало сіл. але 
паводок там не високий. Бі- 
льшість великих рік на те- 
риторії РСФСР розлились з 
такою силою, якої не занп- 
товано вже від 90 років. Мос- 
ковська „Правда" з 8 квітня 
закликала населення СГСГ 
„вчасно підготовлятись Д 0 
весняного розливу вод у ко- 
докладатн жному населенному пункті" 



Три анкети, можна сказа 
ти цикл анкет, що зрушив 
польську еміграцію і приніс 
1713 відповідей з різних сто- 
рін світу, були ділом Стані- 
слава Зажевського і ряду по- 
важних польських установ. І 
так першу й другу анкету 
перевів Інститут Дослідів 
Крапових Проблем в 1967 
році Вони були скеровані до 

ГромаДСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОЛІТИ- 

кіп та відомих публіцистів. 
На ин.х вплинуло 112 відпо- 
віде 1 1 Третя анкета була ма 
совя і фірмувало її ..Коло 
Студій Міжнародних Справ 
при інституті ім. ген. Севр- 
ського" в р. 1968. На неї 
вплинула 1601 відповідь. 
Вільшість, бо коло 60% бу 
ло з Америки, і то ие з 
„американської П о л ьоніГ' 
старих емігрантів, а майже 
поголовно від нових емігран- 
тів Опрацьована и опублі- 
кована вона щойво в поло- 
вині р 1969, охоплює 6 сто- 
рінок і дій: основний погляд 
польської політичної емігра- 
ції на справу Польщі і зв'я- 
зані з нею інші держави, зо- 
крема СССР. що грає найва- 
жливішу ролю у розглада- 
ній н анкетах справі „неза- 
лежности (в лапках) в тепе- 
рішності і дійсно незалежної 
в майбутності Польщі. Окре- 
ме питання стосується май- 
Вутности України, і ним зай- 
мемось спеціально. 
Анкета у справах польсь- 



ржавницької політики ОА) вважає. ЩО одним пк- 



КОІ ДЄ| 

мв<: 17 питань, з них аж 10 
про Росію і комунізм. Пода- 
ємо ^ у скороченні: Чи ко- 
мунам еволюціонує? Чи мо- 
жлива ного повна демокра- 
тизація без революції? — А 
неповна? Чи комунізм ..са- 
телітів' може здемократнау- 
ватнед. Гч-з змін у системі 
СССР ! Чи „сателіти" мо- 
жіть вплинути ва зміну 
внутрішньої політики СССР? 
Чи :ю|н>зуміння поляків з С- 
ССР можливе? Чи демокра- 
тизація Росії дала б Поль- 
щі їй залежність? Якщо не 
з Росією, то з ким? Чи існує 
мгДклнвість в н к орвстання 
конірлікту Росія — Китай 
для польської справи? — 
Ну й питання про підеоаст- 
СЬКІ народи, включно з ук- 

ІКІІНСЬКИМ. 

Вено з черги 12-те, а са 
ме: „Чи поляки повинні під 
•гримувати постулят незале 
жпости балтійських країн, 
Білоруси її України?" 

Наперед подані відповіді 
критиків самого питання. 
Ян Рощак (ЗСА) каже, що 
питатись тепер на таку тему 
річ небажана так, як і по- 
рушувати справу Львова. — 
ЗЗіґнсв Карч (ЗСА) пншв 
..Я с прихильником незалеж 
пости кожного народу, який 
бажає і вміє за це боротись. 
Але вважаю, що застановля 
тнсь над тим. чи ми маємо 
право резнґнуватн з посту 
ляту інших народів, щоб не 
утруднювати собі порозумін- 
ня з Росією, є недоречним, 



•Додаток п. н. 
ня з анкет" до польського лі- 
тературного тижневика „Вя 
домосці" (ч. 1211 з 15 черв 
ня 1969 р). 



навіть смішним. Ма ані не 

мржемо давати німому са 
мостійностн, ані зрікатись з 
неї в чужому імені Я вза- 
галі не бачу снтуацД в якій 
МИ могли б порозумітись з 
Росією, отож у «ому контек- 
сті є безпредметове, що ми 
нжагаамо про майбутнє інших 
народів". Рашард Бодвслав 
Ксрсновський в і д повідає: 
Питання звучить ян гасло 
— ,,3а вашу і вашу свобо- 
ду", а поза тим відповідь не 
може бути речева. Поляки 
мусять в першу чергу боро- 
тися самі за незалежність і 
суверенність власної країни, 
і тільки тоді, кала де буде 
здійснене, можуть вони під- 
тримувати самостійницькі а- 
спі рації інших жаро діл. Ро- 
сія, кода б була приперте 
до стіни, могла б погодити - 
са аа реституцію незалеж- 
пости балтійських народів 
(тим то і ваші водії на час- 
тинний зворот наших „стід- 
нтх кресів"). Але я не при- 
пускаю, щоб у передбачено- 
му часі будь - яка Росія мо- 
гла погодитися на незалеж- 
ну, суверенну Україну. До 
міражу Росі! в етнічних кор- 
донах дорога далека. Поки- 
що двері замкнені, і ае впи- 
хаймо туди ваших пальців, 
бо це ані українцям, ані ін- 
шим народам, від віків гноб- 
леним Росією, помогти ае 
може, а вам пошкодить. — 
Вінцеятн Парадовський (З 



таймам не можна охопити 
всі ті народи, бо якщо йдеть- 
ся, наприклад, про Латвію і 
Бегонію, то сміливо можна 
відповісти „так", а щодо Лн- 

\ Білоруси й України 
то справа інша: вони, по о- 
сягхвнні самостійності!, не- 
гайно поставили б тернторі-" 
яльаі вимога, а знаємо, що 
мають не найгірші. 

так скомпліковану пробле- 
му. — їм прийшов з поміч- 
чю д-р Кародь 

заявив, що 
поставлене". 

відповіді поділено 
далі на 3 групи: перша — з 
відповідями „так" безумов- 
но, друга — ,,так" із застере- 
женням', третя — „ні". 

Група 1-ша: К а з імож 
ТремйіЦЬКнЛ рішучо підтри- 
мує постулят самостійності! 
балтійських народів, Біло- 
руси а України. І то не ли- 
ше з традиційної симпатії 
до народів, які борються за 
свою свободу, але також з о- 
гладу на інтереси Польщі. 
Отож духова спорідненість 
сумусться з почуттям полі 
тичної солідарності!. Недо- 
речним було б. пише він, 
ставити спори й кривди ми 
нулого вище, ніж конеч 
ність солідарної оборони 
епільанх ідеали». Це не по- 
винно утруднювати нашого 
поро зуміяая з російським 
Народом, Це мусить стати 
передумовою нашого поро- 
зуміння з росіянами. Однак, 
таке розуміння не можливе, 
поки російський нарід є по- 
слушним знаряддям імперія- 
лі етичного уряду і тоталітар- 
ного устрою. Було б перед- 
часно займати вже тепер 



НА МЕДИЧНІ ТЕМИ 

РеАвгу., Д-р М«*ая, 
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 



Хоч сучасна медицина знає 
чимало нових методів ліку- 
вання ушкодженої вінцевої 
артерії серця, все ж вони ви- 
даються недостатніми. Влас- 
не, вилікувати гострий ви- 
падок вінцевого захворюван- 
ня або навіть і серцевий 
інфаркт (удар серця) тепер 
куди легше, як це було ще 
кілька десятків років тому. 
Модерні засоби ранньої діяг- 
ностнкн, окремі відділи для 
лікування серцевих ударів, 
ряд нових ліків, а серед них 
антикоагулянти, — все це 
дуже високо піднесло мож- 
ливість хвори м видужати. 
Але. як відомо, цього не ви- 
стачає. 

Оправа цієї недостатностн > 
виявляє себе у двох напря- 
мах: часто люди після сер- 
цевого інфаркту хоч і виду- 
жують, але все ж не повер- 
таються до повних сил та 
спроможносте н о р пальної 
праці. З другого боку — і 
це буває ще частіше — є чи- 
мало людей, які не зазнали 
справжнього серцевого уда- 
ру, але мають хронічну не- 
дугу вінцевої артерії. Кво- 
лість цієї артерії теж обме- 
жує працю й активність лю- 
дей, а до того майже щоден- 
но загрожує можливістю го- 
строго інфаркту. І тут, хоч 
модерні ліки Й приносять 
значну допомогу, картина 
лікування таких хворих не 
завжди ясна. 



Рівні профілактичні засо- 
би в лікуванні таких людей 
мають успіх лише тоді, коли 
недуга вінцевої артерії пос- 
тає на базі іншого недома- 
гання, яке можна виправи- 
ти. Сюди, наприклад, нале- 
жить високий тиск крови. 
високий вміст холестеролю в 
крові, діябет, затовщения з 
помітним надміром ваги, де- 
які недуги нирок і т. д. 

Різним методам консерва- 
тивного лікування прийшла 
з допомогою модерна хірур- 
гія з її широхорозанненою 
галуззю т. зв. кардіосудии- 
ноі хірургії, яка спеціально 



займається оперативним лі- 
кування серця і судин. Ді- 
лянка ця відносно молода, 
але в деяких частинах світу, 
зокрема в ЗСА, в останніх 
двох десятиліттях вона 
сильно розвинулась. Розвит- 
кові цієї ділянки хірургії 
сприяли передусім такі фа- 
ктори, як високовдосхонале- 
на анестезія (загальне зне- 
чулювамня), винахід анти- 
коагулянтів для сповільнен- 
ня процесу зціплювання 
крови, наявність сильнодію- 
чих антибіотиків, модерногз 
устаткування у вигляді та- 
ких машин, як штучне сер- 
це, легені, різних ліків для 
регуляції праці серця та су- 
дин і ін. 



становище щодо взаємовід- 
носин між т. зв. „совстськн- 
мн народами" після банкрут- 
ства совстського імперіаліз- 
му. Вже сьогодні можна ска- 
зати, що ми будемо, сприяти 
формуванню м а йбутноетн 
наших сусідів на підствт їх 
власної волі. 




ж? півстоліття лежить вицьке Гюжище. Увіковіч- 



н і Красній площі в Москві, 
и мавзолеї мумія кольору за- 
гуслої крови. То спочиває 
труп Леніна, учителя боль- 
шевизму. заповіти якого вір- 
ний учень Сталін завершив 
і оформив у сатанинську 
псевдорелігію м о сковського 
большевизму. 

Диктатура без диктатора, 
без боввана-ідола не може 
довго існувати. Московські 
володірі, учні і спадкоємці 
Сталіна, борсаючись у про- 
тиріччях і кризах розладова- 
і'пї імперської СИСТ"МИ, що є 
ерг .п:— г-г-'Г ЇМ МОСЮ>ВСЬКО- 
і . с. — •-•«»[•': ігап-тт. гг'ягя 



нити Леніна як „великого 
гуманіста", щоб улепнити 
„шлях соціялістнчноі рево- 
люції і здійснення диктату- 
ри пролетаріату, яким рано 
чи пізно підуть усі народи 
- як м рять большевики. 
(Пр «грама КПСС. ст. 18-19 
1965). 

Почалася влкханалія на 
пн ,-сь світ. В імперії вдарили 
в бубни журналісти, заекри 
піли пера вірнопідданих пн 
сьмедннків, зпепівали поети 
з рабською душею. Сотні 
статтів, оповідань, малюнків, 
скульптур — все звеличує 
Ідола Леніна. За що? Сталі 



іілн ппо мумій. Пригадали нова дочкя. Світляна Алілу 
і взялися накинути понево-Ісвз. 8 своїй кянжці „Тільки 
л->ннм большевіщькою імпе- один рік" пише: .Ленін по- 
ріло націям і світові, про] клав підвалини одяг/партій 
якого мвоять у.ної системи, терору і яай- 
. мосдзЕсьло-бальпс-. исрсто;аідого в и н н щ е ння 

• і" 



всіх інакомислячих. Він був 
батьком усього того, що Ста- 
лін потім завершив". 

В спогадах А. Н. (..Н. Р. 
С", 17. 3. 1970). людини, яка 
близько співпрацювала з Ле- 
ніним, подано опис засідан- 
ня Ради Народних Комісарів, 
де вільної думки було менше 
як в оточенні Гітлера. Ленін, 
головуючи, мало слухав у- 
часнігків. він пола годжу па в 
справи більше записками. На 
тому засіданні він передав 
Дзержннському записку, в 
якій запитував: „Скільки у 
нас ув'язнено контрреволю- 
ціонерів?" Голова В Ч К 
Дзержішський написав: „ко- 
ло 1 500" і повернув записку. 
Леніи прочитав і поставив 
хрестика. Дзержинськнй. о- 
державшн назад цидулку з 
хрестиком .вийшов. Засідан- 
ня продовжувалось. А на 
другий день стало відомо, що 
всі ті „контрреволюціонери" 
були вночі розстріляні. 

Такий був стиль Леніна, я- 
кий учив, що „в політиці не- 
має етика, є тільки доціль- 
ність". 

Культура ? — , Дій револю- 
ціонери, — говорив Ленія, 
я де ііаю, чому изм треба до- 



що ми знаємо неї .інтнлюдяною. Він керувався 



здобутки світової культури 
мене, то я не завага- 



ісповідував правило, що 
а ія досягнення мети всі за- 
юсь проголосити себе варва- соби дозволені : брехня, шая- 
ром" (з промови Н. Лайонса таж, фальсифікація, підступ, 
4. 12 в Гантер коледжі і уГиівство окремих людей і ці- 
Звідціля. мабуть, і походить лих кляс. Проголошуючи 
нинішні: большевнцьке нчеи- ного великим оборонцем 
ня про дві культури: про.іс. :і|іав людини, комісія ОН 
тарську і буржуазну. тим самим намагаються ви- 

Видно. добра попрацювало І ппавдвтіі всі злодіяння боль- 
днпло*чтін імперіЧ- СССР і"»' и " і;ів : ' Леніним на чолі. 

і Кили Ленін іумашст, тоді 

іноґ, затуманити СВІТОВІ міг „І „„.„' „„ : 

І : .манними треба визнати і 

про „гуманіста" Леніни Це ас| способи побудови імпер- 
правді. що В. Ленін с Ігт.і- 1 ського соціалізму, з марен- 
ричною постаттю XX СТОДІТ- нам большевиків про злиття 
тя. Пого вплив на створену нсіх націй в імперській ка- 
ним партію і на людей був люжі. Большевнзм, здійсню- 
велнкий. Але який характер ючн те марення, спричинив 



того впливу, які наслідки? 
Велич Леніна така, як у спій 
час була велич Нерона, Ка- 
ліґулн, Чннгізхаиа. а за на- 
ших часів — Сталіна, Гітле- 



нечувані в історії людські 
жертви. Зайво повторювати, 
іцо ленінський шлях побу- 
дови соціалізму, який нині 
накндаїггься світові через 



ра. Всі вони були великими (>Н, коштує людству море 
у жорстокості, у зневазі до крови і горн трупів людей, 
людського життя, безпощал- що загинули від голоду, хо- 
ними до всіх, хто інакше ду- лоду, розстрілів .заслань і 
>ав, і всі мали великі орга- ! концентраційних таборів. А 
нізаційні здібності. крім того ленінський шлях 

Ленін — гуманіст! Досить привів ДО відновлення крі- 
простежити всю діяльність І поеннцької системи для біль 
] його в партії і в уряді, щоб шв як ста мільйонів еелянст- 
перокзцатнеь, що Сула сода са, запровадив, каторжний 



режим для робітників і поз- 
бавив будь-якої свободи всіх. 

Це відомо, і. не треба бу- 
ло б про це згадувати, ко- 
ли б не поширена думка, що 
большевнцькі жертви треба 
забути, вони, мовляв, були 

Неминучі При соціальному 

струсі. Люди, що так дума- 
ють, або прях вдаються, що 
на розуміють, або свідомо за- 
туманюють світ. Бо ж ниніш- 
ня побудова комунізму в С- 
ССР с, як марив Ленін, тіль- 
нії етапом ,до творення єди- 
ного, за планом регульова- 
ного пролетаріатом всіх на- 
цій, світового господарства, 
як одного цілого" (том 41, 
ст. 164 — „Правда". 12. 29. 
69 р.). Керівництво імперії, 
в усьому наслідуючи Леніна, 
вірить що імперський соціа- 
лізм, який будується за за- 
конами ленінізму, „забезпе- 
чить соціяльно - економічну 
єдність народів в національ- 
нім і в штернаціопйльяім ма- 
щтабах'\ (Зраада", 12- 23. 
69.) Простіше кажуча, дені- 
Кізм а імперських ПОЛІТИКІВ 
Кремлю це зброя, користую- 
чись якою, проводирі Імперії 
марять перебідувати світ за 
слиним пляном ленінізму. 



Посилаючись на універса- 
лізм комунізму, Лені н відри- 
вав національне визволення 
від соціяльного і узалежню- 
вав національне визволення 
від перемоги соціялізму. В 
обіг пускалося одно з непе- 
ревершенпх своєю брехли- 
вістю гасло про право націй 
на самовизначення, „вплоть 
до отделення". 

Леніиове підітупство 

Знаючи, що нації з тугою 
чекали на своє самовизна- 
чення, Ленін вживає те гас- 
ло, як політичний трюк. На- 
віть проголошуючи війну У- 
країнській Республіці, він. 
як голова Ради Народних 
Комісарів РСФСР, в мемо- 
рандумі про війпу згадус 
право України на відокрем- 
лення. Тільки право! А щоб 
заспокоїти національну со- 
вість москалів, доводить їм, 
що „большевнцьке самовиз- 
начення" не пошкодить но- 
вій, тоді відновленій імперії. 
„Інтереси (не по-хлопському 
зрозумілої) н а ц і о я а льної 
гордости великоросів збіга- 
ються з 
' 



Ін- 



Кардіохірургія РідЦшла 
до проблеми лікування він- 
цевої артерії, як іноді .жарто- 
ма кажуть апеціялістм, ..ду- 
же просто". Адже всі-тшмп- 



рії полягають у тому,, що ця 
артерія мас звужений -про 
хід і тому не постачає до 
серцевого м'яза (міокарда) 
достатньої кількостн .крови. 
а з нею й поживи та кисню. 
Отже, щоб розв'язати- .вки- 
дання, треба або дати мож- 
ливість вінцевій артерії кра- 
ще працювати, або доводити 
до серцевого м'яза ■ свіжу 
кров іншим шляхом, поза 
кровобігом вінцевих ..судин. 
Над цими проблемам» пра- 
цювали кардіохірурги два 
десятки років, і тепер, вони 
можуть похвалитись велики- 
ми досягненнями. Десяткам 
тисяч людей уже забезпече- 
но нове постачання крови до 
серцевого м'яза, і їхнє' жит- 
тя, дуже правдоподібно, не 
буде вкорочене внаслідок 
недуги вінцевої артерії. 

Ця ділянка хірургії- пере- 
дусім вдосконалила методи 
діагнози : сьогодні мбжлива 
вже — і то нескладним Ме- 
тодом — артеріографія 'він- 
цевої артерії. Це — введен- 
ня у серце та вінцеву 'арте- 
рію контрастового матеріа- 
лу, який дуже доклади. -і по- 
казує на знімках всі вади ар- 
терії. З такого дослідження 
хірурги роблять ВИСНОВОК, 
чн дана особа може одержа- 
ти допомогу оперативним ме- 
тодом. 

Маючи до розпори (И.снн.ч 
інші методи дослідження 
серця, знаючи загальний 
стан людини, а також вико- 
ристовуючи докладну фото- 
графію вінцевої артерії, хі- 
рурги приймають той. чи ін- 
ший метод операції. Таких 
методів в основному .є .два: 
1. якщо вінцева артерія вза- 
галі ьвола у якомусь своєму 
н'Діалуженні і посі-дитн Я 
неможливо, хірурги вшива- 
ють у кволу частину серце- 
вого м'яза внутрішню / арте- 
рію грудної залоаи, яка .ле- 
жить найближче до "серця в 
грудній клітці і без якої 
грудна залоза може;, обій- 
тись. 2. Коли ж вінцева ар- 
терія звужена лише в одно- 
му місці, ' через яке сповіль- 
нюється постачаная крови 
м'язові, тоді хірурги .роб- 
лять ще складнішу .мера 
цію, вшиваючи кусник пере- 
щепленої вени між аортою і 
здоровою частиною нищеної 
артерії поза місцем заужен- 
н.і. 

В одному і другому ■ПіН'Д 
у у серцевий м'яз П0ЧІ(!ІіІ I- 

Аі.ржуватн додаткову^ .к^рез. 
нкої йому не вистачало при 
ква.'ості вінцевої арте,).і, і 
це забезпечує йому., нор- 
мальну працю. Такі операції 
переводять тепер як тим ■ лю- 
дям, що вже мали серцевин 
удар, гак і тим, що його ие 
ма..н, але мають наявну, не- 
дугу вінцевої артерії. Мет° - 
ди вдосконалюються, і є всі 
дані припускати, що вдоско- 
налюватимуться далі, даючи 
десяткам тисяч недужих дю- 
дей нові надії. '«*■• 

Ділянка цієї хірург.ї роз- 
вивається також в Україні, 
але. я а жаль, не твк,ик це 
бажалося б. Перешкоди там 
— зчевидні. бо все „йде з 
центоу", і прнаіл*! кращої 
праці, устаїкуалия і тяг'заео- 
бів присвоюю;-;, соб» мед.ічм ; 
заклади в Моїкві, ЛеиіНП"- 
ді тощо. Одним з краших ук- 
раїнських кардіохірургів є 
проф. Микола Амосов, кия- 
нин, директор одного з дос- 
лідчих інститутів у « Києві. 
Методи його праці та вдоско- 
налення в кардіохірургті бі- 
лоні ие лише а Україні, але 
й п цілому Совстськом«/ Со- 
юзі та в Европі. Його книн;- 
ка „Думи і серце", : 
українською мовою М 
кілька років тому, варта у- 
вагн не лише лікарів, але й 
літераторів. 



тересами великоруських і 
всіх інших пролетарів" (В. 
Ленін, том 18, ст. 183). Ім- 
перський соціалізм будував 
Ленін, спираючись на гор- 
дості великоросів, а для го- 
диться між іншим, в дужках 
згадус і всіх інших, щоб за- 
охотити зрадливих людей ін- 
ших націй дістати своє міс- 
це в панівній касті імперії. 



. , - 



ч. 65..' 




відзначено 20-річчя смерти 
сл. п. гвн.-хор. Тараса Чупринки 

громада ж Бо- лошвно промови старших 



<рфало.і%.ініціятнвою Орга- 
нізацій Українського Визво- 
льного Фронту , молодечі ор- 
ганкмції Пласт і СУМ, що- 
денна українська радіо про- 
грама Васкдж Шар вава та 
22-ий Відділ ООЧСУ. по сво- 
їх спроможностях відзначи- 
ли трагічні 20-ті роковини з 
дня смерте Тараса Чуприн- 
ки. 

5-го березня украінсь к • 
радіопрограма Василя Шар- 
пана в ' цілості присвятила 
свою програму цьому леген- 
дарному лицареві, на якій 
пролунали революційяо-лов- 
. ганські лісні, головна про- 
мова Голови Проводу 34 О- 
УН Ярослава Отецька, що 
продовжував в і 7 березня 
коментарем проф. Зенон Са- 
гая. 

8-го березня в ранніх го- 
динах відправилися Служби 
Пожі и 'панахиди за. спокій 
душе сл. пі Романа Шухевн- 
ча — Тараса Чупринки в У- 
ГЩ са. Тройці в Чіктовага. 
УКЦ св. Івана Хрестителя на 
Плек-Рак та в каті лиці Мате- 
рі Божої в Боффало, в яких 
місцеві молодечі організації 
Пласт й СУМА взяли* зорга- 
нізовану участь. 

В п'ятницю у вечірніх го- 
динах в українському домі 
,. Дніпро" сумівська молодь 
та в неділю по скінче н н і 
Служби Божої й панахиди в 
приміщенні церковної залі 
пластова молодь разом з сво 
Ьш членами управ та запро- 
шених гостей, перевела свя 

ТО' 



членів та декламувала й елі 
вала молодь. 

За іціціятивою 22-го Від 
Ділу ООЧСУ 8-го березня в 
„Дніпрі' - відбулася святочні 
сходини, які відкрив і ними 
проводив культ-освіт. рефер. 
Микола Пінкас. 

Святочну доповідь виголо- 
сив д-р Михайло Лоза. Він 
пригадав слова проф. Вов- 
чу ка з 1950 р. „Україна втра 
гала лицаря... .Але чн справ- 
ді втратила? Ні. Великі люди 
та ще лицарі не вмирають. 
Вони вічні. Вони живуть в 
пам'яті народу, в історії, в 
мистецтві народу. Не вмер 
і Тарас Чупринка". 

Д-р Михайло Лоза закін 
чив промову: Чупринка пе- 
рейшов до історії. Народ, що 
бореться, змагається, потре- 
бує світлої традиції. Хоч як 
ми боліємо над велик о ю 
втратою в особі генерала Та 
раса Чупринки, то разом з 
тим наше серця сповняють- 
ся гордістю за те, що Боже 
Провидіння в переломовий 
час нашої історії післало нам 
світлого мужа — зразкового 
вояка, провідника, зразково- 
го патріота, який все поклав 
на жертівнику волі: — сао>. 
власне життя, долю найбли- 
жчої рідні, — свою дружи- 
ну і дітей. 

Хай вічна пам'ять буде ве- 
ликому Лицареві і Героєві". 

Святочні сходини закінче- 
но співом „Не, пора, не по- 
ра ... " 

Микола Пінкас 
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Інж. Грищ. Василевський інформує ОН 
про „гуманізм" Леніна 



Геррнсбург, Па. інж. 
Гриць Василевський ще у 
вересні 1969 р. написав до 
Об'єднаних Націй у Ню 
Иорку листа, прохаючи, щоб 
йому надіслали матеріяли- 
постанови НВСКО при ОН 
про відзначуваяня річниці 
Леніна' Одержавши фотоко- 
пії таких постанов, у яких 
ЮНЕСКО підкреслює так 
зв. гуманізм Леніна, інж. Г. 
Висилеаськцй відіслав до 
ОН, Відділ " Прав Людини 
листа з 25 березня 1970 р.. 
п нкому пише, що він є од- 
ним із щасливців, ЖИВІ у- 
никнув „гуманних ідей Ле- 
ніна". До листа він приклав 
різні витинай, фотокопії я 
преси, в тому і з 
сковської „Правди" з 1967 
у, де в статті „Іллнч о 
' сказано, що Денін 



був душей й організатором 
ЧЕКА — політичної поліпії 
Й війська, які без судів ви- 
нищували фізично сотні ти- 
сяч людей на просторах ко- 
лишньої царської імперії, 
згодом переназваяоі больше 
виками на СССР. Крім того 
інж. Г. Василевський надіс- 
лав до ОН - ЮНЕСКО фото 
копію проклямації англійсь 
кою мовою Радіостанції „Ві- 
льна Азія", в якій говорить- 
ся, між Ін., що день каро 
дження Леніна 22-го квітня 
це радіо проголошує Днем 
вшанування пам'яті усіх 
жертв комунізму. До редак- 
ції „НовостІ прес ейдженсі' 
в Москві, що видає англо- 
мовний „Спутиік" автор лис- 
тів пнше 1 дадаючц на адресі 




спутнік' 



АМБАСАДОР тВНГЧІІОГО В'ЄТНАМУ НЕ ЗАХО- 
ТІВ прийняти американського мультимільйонера Росса Пе- 
рота з Тексасу, який прибув до столиці Ляосу Віснціяну 
у товаристві своїх приятелів, 5-ох американських жінок, 
що поїхали розшуку вати своїх загіїнулнх чоловіків, і 
кругло 100 журналістів. Перст з усіма тими особами вичі- 
кував кілька годин перед будинком північно . в'єтнамської 
амбасади у Віснціяні — даремне. Зате негайно впустили 
туди трьох американських противників В'єтнамської вій- 
ни, які поїхали через Лпос до Північного В'єтнаму. Вий- 
шовши з Тієї комуністичної амбасади. один із тиь паци- 
фістів, проф. Ноам Хомскі з Мессачусетського Інституту 
Технолога, заявив, що Перота не допустили до амбасади, 
бо його добродійна акція с тільки пропагандою. 



РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

ТОРОНТОНСЬНОЇ ОКРУГИ 
Унраїнсьного Народного Союзу 

— відбудуться — 

18-го квітня 1970 р. о год. 1 :30 по пол. 

. в ДОМІВЦІ ЯК). 297 Каледж вул. 
Просимо, щоб усі Відділи були заступлені 
на Зборах. 

ЗА УПРАВУ ОКРУГИ: 
Мґр. В. Верш а Вс Піньковськнй 

Голова Секретар 



ськай Комітет під патрона- 
том КУК влаштував 16 бе- 
резня в найбільшій концер- 
тові* залі Торонта Меосей 
Гол концерт у честь Тараса 
Шевченка. Концерт влашто- 
вано силами всіх шкіл То- 
ронта, що вже стало тради- 
цією нашого міста, коли вся 
молодь збирається у поклоні 
Шевченкові. У програму ко- 
нцерту входили продукції: 
Збірного хору рідних шкіл 
ім. св. Иосафата, ім. Ю. Ли- 
пи, церкви святого Миколах, 
св. Петра і Павла (Скарбо- 
ро) УНО-Тороято- місто ) та 
ім. Т. Шевченка (Втобіко). 
Збірний хор під проводом С. 
Гарасовського прн акомлв- 
ньяменті Християн Гараеов- 
ської. відспівав — „Заповіт" 
Сгеценка, „Вечір" — Гай ве- 
ронського, „Реве та стогне" 
і ..Ой діброво, темний гаю" 
Степового та прн кінці кон- 
церту національний г н м н 
,,Ше не вмерла Україна". 
Реферат „Шевченко - ідеа- 
ліст" добре виголосила уче- 
ниця 4-го курсу українознав- 
ства ім. І. Котляревського — 
Валя Духнай. Низка декля- 
мацій, монтаж Р. Завадоші- 
ча „Краса України" (рецита- 
ції), та групові виступи шкіл 
були гарним і гідним відзна- 
ченням молоддю Проро к а 
України. Концерт пройшов 
з успіхом. 

ГРОМАДСЬКІ ВГЧЕ. Від- 
діл КУК влаштував в неді- 
лю, 5 квітня в залі УНО пря 
вул. Коледж о год 4-ій по 
пол. велике громадське віче - 
зустріч з громадянством. На 
порядку дня: Діяльні с т ь 
КУК і національна вкладка, 
та проект нового податково- 
гч закону і наше до нього 
становище. 

НОВІШ ЖУРНАЛ „ЕСТА- 
ФЕТА". При видавництві 
„Гомону України" почала 
працювати редакція нового 
журнала ..Естафети" який 
буде виходити двічі у рік 
присвячений літературі, мис- 
тецтву, науці Й критиці. Ви- 
дає Його Асоціяція Діячів 
Української Культури. Голо- 
вний редактор — д-р В. Сте- 
бельськип, мовний ред. — В. 
Давнденко. Перше число жу- 
рнала-робнть миле враження 
з обкладинкою мист. В. Ла- 
совського і містить високоя- 
кісний мистецький і науко- 
вий матеріал. 

ГРАДУАЦНПІНП ВАЛЬ. 
Український Студентсь кий 
Клюб при Тороктонському 
Університеті влаштував, 28 
лютого градуацШкай Салі. - 
бепкет на тереігі університе- 
ту у вигідних приміщеннях 
„Гарт Гавзу". Голова клюбу 
— це п. Орест Новаківськиі. 
Першим його головою був 
теперішній голова Канадій- 
ського Лікарського Товари- 
ства д-р Кучерепа, який мав 
доповідь на болі-бенкеті, роз- 
казуючи про його пра ц ю. 
Орест Новаківський запев- 
няв, що в лавах студентської 
молоді відроджується і панує 
український дух. 20 студен- 
тів цього літа мають внїха- 
— * 
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доха* Канади, 
своєю працею аао- 
відчит» відродженая і поси- 
ленім украшеьхого духа в 
Канаді. Заступниця голови 
п-а Дари Антонишкн гоао- 
від граду антів, і п-жа 
від СУСК. Вони 

шлях своїх батьків у допо- 
мозі українському народові. 
У а, р. граду вали 32 чле- 
ни Українського Студентсь- 
кого Клюбу. Кожний з них 
одержав нагороду, книжку 

— „Леся Українка" — анг- 
лійською мовою, яку уфуВ" 

дуваа відділ КУК. , 

ЮВІЛЕЙНЕ ВІДЗНАЧЕН- 
НЯ. Громадський Комітет 
прн Катедрі св. Володимира 
в Торонті пряготовлясть с я 
до ювілейного відзначення 
75-річчя визначного громад- 
ського, політичного і церков- 
ного діяча — інж. Івана Я- 
яішевського. Прняяхтя від- 
будеться а суботу, 4-го квіт- 
ня у 7-ій год. вечора У при- 
міщенні Православної Катед- 
ральної Громади пря вул. 
404 В е п ' у р ст . Своєю відда- 
ною працею, активністю і 
соборним до неї підходом п. 
інж. Янішевськнн з'едвав со- 
бі признання і пошану в ши- 
роких колах нашої громади. 

ДОПОВІДЬ ПРОФ. БО- 
ЦЮРКОНА. 3-го березня в 
приміщеннях Укра їнсь ко г о 
Ін сти т у т у св. Володями р а 
прн вул. Спадапна відбула- 
ся цікава додовідь проф. От- 
тавського Університету В. 
Воцюркова на тему „Релігія 
й атеїзм у Совстській Укра- 
їні". Доповідач вказав на ті 
процеси, які назрівають в 
Україні у зв'язку з посилю- 
ваним атеїстнчянм наступом 
безбажннцьхого режиму, під- 
креслюючи, що в той час, 
коли число офіційних цер- 
ков меншає, число віруючих 
більшає. Вірні поборюють 
всі труднощі і закріплюють 
свою віру у Божі правди і 
закони. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СТ 
„УКРАЇНА". Спортове Това- 
риство „Україна" відкриває 
нову сторінку своєї праці. 
22 лютого Загальні Збори 
обрали нову управу в скла- 
ді: Михайло Шмотолоха — ' 
голова, інж. Ю. Соольськнй 

— заступник, Орест Гірак — 
2-ий" заступник голови, Ми- 
хайло Вернюк — секретар, 
Антін Ковальчук — скарб- 
ник, Ярослав Вільк — куль- 
турно-оевггній референт, Ми- 
кола Лебяи — господарсь- 
кий референт, Інж. Мирослав 
Осадчук — англомовний се- 
кретар і представник до На- 
ціональної ЛІГИ, Богдан На- 
зарію — ланковий шахів, Во- 
лодимар Звкалужняй. Борис 
Гул», Володимир Борецький. 
Одександвр Скопець. Юрій 
Насавюк — спортова рефе- 
рентура 1 Іван Гол дук — 
член. Збори принд ли цілий 
ряд постанов про активіза- 
цію Т-ва. Новонабутя* дім 
для товариськ о ■ кл юбних по- 
треб — це позитив 
танжі праці. 



вітає філядельфійських 



(А. М.-Чп.) — Балтімор 
вітає вас : Вітає, щоб нав'яза 
ти пластову дружбу. — При- 
вітав нас, філядельфійських 
пластунів, Станичний Балті- 
морської Пластової Станиці 
пл. сен. д-р А. Лемішка на 
початку пл. стрічі 15-го бе- 
резня ц. р. І хоч надворі зим- 
Во, тут а кожного кутка по- 
віває теплом. Зал я заставле- 
на столами. Перехили в ш и 
голівки, цікаво приглядають 
ся гостям не лише балтімор- 
ські пластуни, але і свіжі 
весняні квіти, що прикрашу- 
ють столи. Тепла вечеря під- 
готована матерями, справж- 
ній пнр для перемерзлих, 
зголоднілих пластунів, що в 
повороті із пластового Шев- 
ченківського Апелю У Ва- 
шингтоні загостили до Бал- 
тімору. Гамірно, весело! 

— О. як давно ми не бачи- 
лися! Зустрічаються друзі, 
знайомі. Дзвенить сміх, а за 
сценою стукоче молоток. Це 
ваш драматичний гурток 
приготовляється до виступу. 
Перед занавісок), пластункп 
юначки гуртка „Незабудь- 
ки" із Філадельфії відспіва- 
ли три пісні. Залунали оп- 
лески. Бо не лише гарно спі- 
вали, але з гітарами у виши- 
тих кептарях, творили ма- 
льовничу .картину. 

Погасло світло на залі, від- 
крилася занавіса. Музика 
пані Роксоляин Герасимович 
захоплює слухачів, її вміло 
передає симпатична акомла- 
ньяторка ст. пл. Оленка Ку- 
земська. Почалася п'є с к а 
„Дсдьо '. І ви бачите, як „Дс- 
дьо" з Чорногори показує 
пластунові Америку. Перед 
вашими очима пересувають- 
ся картини. Українські плас- 
туни з Франції, Італії, Пімеч- 
чини віднаходять себе і фор- 
мують першу пластону ста- 
ницю на новому терені. Пе- 
] режнваєте разом з ними, смі- 
єтеся, вслухуєтеся у їхні 
пісні. 

— Зірка в пластову хусти- 



ну вклала незабудьку си- 
ню . . . співають дівчатка. І 
напевно так шипа сьогодніш- 
ня зустріч покладе незабут- 
ній спогад у серця балтімор- 
ськнх пластунів! Сценка до- 
бігає до кінця. 

— Ти що? У тебе сльози? 

— питає ..Дсдьо" пластуна. 
І цими словами міг запитати 
кожний присутній на залі 
свого друга, не помічаю ч н 
власних очей ... зі зворуше- 
ння, з радості!. Пл. сен. д-р 
А Лемішка впклнкас на сце- 
ну автора і араижера п'єси: 

— Хочу вам представити: 
пан Зенон Чайківський, ав- 
тор ,Дсдя", режисер і керів- 
ник пл. драматичного гурт- 
ка у Філядельфії . . . 

— Наш пан Чайковськнй, 
підхоплюють зі залі щасли- 
ві філядельфійські пластуни. 

— А заля дзвенить бурхли- 
вими оплесками і навіть на- 
ші актори не можуть іх за- 
глушити своїм грімким 
СКОБ ! 

Мгр О. Луцький, діловод 
преси КПС і редактор пл. 
сторінки „Скоб" у своє м у 
слові підкреслює, що йому 
приємно писати до преси про 
добрі почини пластунів та 
пластову дружбу. Станичний 
пл. сей. Р. Левицький про- 
сить на сцену пл. сен. д-р А. 
Лемішку і станичну старши- 
ну Балтимору та вручає їм 
на знак дружби відзначки 
20-ліття нашої станиці. Про- 
фесор С. Мнхайлншин, голо- 
ва Пласт - Прияту тепла м и 
словами прощає нас, гостей, 
щиро дякує за виступи. Усі 
присутні і гості взявшися за 
руки співають розмріяні піс- 
ню ..Ніч вже йде". 

— До побачення ! З пов- 
ними жменями „солодкого" 
..недорогу" спішимо до авто- 
бусів, коло яких комендант 
транспорту пл. сен. Ст. Куш- 
нір дбайливо підраховує, чн 
исі 111 вертаються назад до 
Філядельфії. 

Ось де наша брава молодь ! 



Лікарський панель в Ню Норку 



зорганізували 
, арооробло- 



Відділу 
широкий 
ма молоді. 

Панель під загальною те- 
мою ,^Сво : ваамг" відбув с я 
24 березня. Він 
кований на ти 
які повно виражали завдан- 
ня часу.' 

Д-р Роман Осінчук: „Слі- 
дами предків'.', д-р Ростислав 
Сочинський: „Кво вад 1с аре 
медіка?", д-р Богдан Олес- 
ницькн*: „Криза в середовн- 
щі американської молоді", 
д-р Микола Кузьмович : „Ук- 
раїнське мистецтво поза ба- 
тьківщиною", д-р Нестор То- 
мич: „Роля студентів у спі- 
льноті", д-р Юрій Сай: „Ви- 
падки 8 педіатричної хурур- 
гії", д-р Юрій Попель: „Не- 
дуга ока", д-р Юрій Савіщь- 
кий: „Завдання Українсько- 
го Лікарського Товариства". 
Д-р Володимир Гук був ко- 
ординатором. 

Суворий змістом комплекс, 
розчин елементів, монтаж 
жішотвориих міркувань, ку- 
жіль особливостей, зразкова 
самодисципліна —були 

пзпіі/1/ігм атшп5уточ хвнлю- 
——в і - * ^ 

ючого паяелю про гострі со- 
ціальні проб леми сучаснос- 
те. 

перечко учннні в гро- 
діяльності лікарі 
вглибилися а суть проблем 
і майстерно пройшли шля- 
хом наміченої композиції. 

Поряд із швидким лако- 
нізмом згаданого сеньйора- 
ту, був виразний виступ об- 
дарованого нашого молод- 
шого поколіява. Молодші ко- 
леги загострили увагу зраз- 
ково окресленою концепці- 
єю, де два лікарі досяглн ви- 
рази ости дійства презентаці- 
єю фахових спеці яльностей. 
Вони — . це наша будуч- 



мадськ 



вість, це перші 

почали студії в 
ла гідним каслідшікам. 

Помітне місце вдало від- 
творили медики авалі зрю 
хороброго цілеспрямованая 
нашого студентства. 

Насвітлюючн чимало важ- 
ливих факторів із сучасного 
періоду нашого комплексу, 
вдало знайшли зрозумі я у 
співзвучність. 

Безперечно, - це заміг- 
ннн крок до кращого форму- 
вання спільної думки і дій. 
Це була конференція рівно- 
го з рівним. 

Не все можна вичерпати 
за один вечір. Планується 
продовжувати спільні зустрі- 
чі, для гармонійного завер- 
шення. Молодь вела себе ко- 
ректно. Виявила не лиш ди- 
наміку, але практичне вмін- 
ня і толерантність. 
_ Лаявною недостача поін- 
формованості! про минуле, а 
під сучасну пору брак нале- 
жної комунікації. 

Щоб цей засів доброї волі 
й раціонального мислення 
не був лише голослов'ям. 
просимо, щоб цей сам панель 
обміркував із архітектами. 
економістами та шир ш В м 
громадянством п р н д баяия 
українсь кого 
іуб", який так 

дуже 
полії. 

Висловлюючи надію н а 
вдале вирішення, приємно 
було бачити батьків з діть- 
ми, ба навіть бабунь з вну- 
ками, і це доказує, як акту- 
альною проблема „Куди 
і тн?". 

Секції Дружин Лікарів дя- 
куємо за перекуску, д-р Б. 
Панчукові за господарюван- 
ня. 

Д-р М. Гук 




при праці для потерпілих 
в Баня Луці 



Ленінське збіговище відбулося 
у Ню Йорну 

" у світовому 



Ню Иорк. — Без повідом 
лень - розголосу 5 квітня ВІД 
булось в „Ірвінг Плаза Гол' 
„урочисте" зібрання комуні- 
стів і комунізантів слов'янсь- 
кого походження, ЯКІ ДОЛОВІ' 
дями та резолюціями відзна 
чили 100-ліття провідин к а 
большевнцько - посійсь к о І 
контрреволюції Улья нова 
Леніна. В резолюціях закли- 
кається „Всіх прогресивних 
людей слов'янського похо- 
дження, щоб вони і в інших 
містах ЗСА робили подібні 
збори, які мали б бути „но- 
вою віхою в боротьбі за реа- 
лізацію гуманних ідей Леяі- 



СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ КУПЦІВ і ПІДПРИЄМЦІВ 
в НЮ НОРКУ 

сердегно вітає Корифея Українського Тсаг/п/, одного 
з найвидатніишх діягів української культури 

МАЕСТРА ЙОСИПА ГІРНЯКА 

з Ного славним 75-ріггям, 
бажає Йому багато доброго здоров'я, многих і щасливих 
■ років та найкращих успіхів у дальшій благородній праці на 
славу УкраЬіської Сцени, для добра Украшського Народу! 

Замість 



ювілейної зустрігг, — на 
о Ювілята, складаємо » 



ДОЛ. 500.00 

ФОНД ВЕРХОВНОГО АРХИСПИСКОПА 
КАРДИНАЛА ИОСИФА СЛІПОГО в Римі. 

дня Ц. квітня 1970 р. 



на 



УПРАВА СУКІП 



- 







По- 
тане расистського 
тішу виділення групи амери- 
канців слов'янського похо- 

ДЖЄМНЯ ВДЕїТО И&ЗВ&ТН ПОПО" 

відачів, між якими був і оре- 
дставянк комуністичної га- 
зети „Де&лі Ворлд". Висту- 

Ульанова-Леніна та закли- 
ками реалізувати Його „ідеГ 



проф. Дм. Ч. Маршал к із 
Ню Ге#веяу, представник С- 
ССР Сміриса. редактор газе- 
ти „Русскщ Голос" Яхонтов, 
представники СССР М. Та- 
расе* і Пол жничко, який пе- 
реказав спекулятивне твер- 
дження Ульянова . Леніна, 
мовляв .Україна можлива" 
тільки в єдності між україн- 
ськими і російськими робіт- 



На зпклнк Виеокочреоев.ч- 
"пишнішого Арзиижгяс к а п а 
ТСпр ГаврнШа Вукатка прий- 
ти з поміччю потерпілим від 
землетрусу п Ваня Луці, од- 
ному із найбільших псерод- 
ків українського поселення 
'в Югославії, одною Із пер- 
I тих Відгукнулась наша гро- 
| маДа в Озон Парку II. П 
'Впр. о. ішрох Любомир Му.Ч 
рий прочитував листа - Пли- 
гання про поміч під час єн. 
Літургії і заохочував нірннх 
простягнути помічну руку 
братам в крайній потребі. 
Добрі і жертвениі парохіянн 
прийняли слово заохоти по- 
християнському і в скорому 
і часі зложили в готівці суму 
500 долярів. Зібрані гроші о. 
І парох переслав прямо на ру- 
ки Високопреосвяшеннішого 
Владики Кир Гавриїла. В 
парохії розвинулась широка 
акція збірки одягу'. Люд» 
масово зносили в доброму 
стані одяг. В церковній залі 
одяг сортовано і паковано. 
На протязі перших 3-ох ти- 
жнів відставлено до збірко^ 
вого пункту ЗУАДК-у в 
Джерзі Ситі, Н. Дж . а 12-го 
березня доставлено туди ще 
одно авто одягу. Досі зібра 
но і доставлено до збірного 
пункту понад 7.000 фунтів 
одіння і взуття. 

На заклик Преосвященно 
го владики Кир Поснфа 
Шмоадюка, переведено в па 



ікіхії другу грошову збірку 
яка дала :*Г>0 долярів. Зібра 
НІ гроші вислано до Іліне 
копської Канцелярії в Стем- 
форді. Всіх грошей зібрано 
В нашій малій громаді 8ЛС 
доларів. В н С окоиреогвщен- 
нпП Кир Гаврнїл прислав 
сердечну письмову подяку 
на руки отця пароха, яку 
підчитано в церкві. Також 
Кир Лоснф прич'лян подяку 
за пврвавдеву :<бірку • в на- 
|юхії. і отець парох відчитав 
п вірним. Пе їм дало заохоту 
до жеіітвенности та допомо- 
. Н потерпілігм, 1 збірка про- 
довжується. 

На цьому місці бажаю під- 
черкнути виїмкову жертвен- 
иість і посвяту цій справі 
Пань і Панів, які допомага- 
ли сортувати і пакуватн/зіб- 
рані .речі. Не можна помину- 
ти і тих. котрі допомогли до- 
ставити зібрані речі до збір- 
ного пункту ЗУАДК-у а 
Джерзі Ситі. Н. Дж.. які від- 
дали свої авта до диспозиції, 
це д-р. В. Федорців. п. Ля 
Вемля, власник похоронного 
заведення і п. Ст. Вовчук. 

Р. К 



ТЛІ 



Тгпер багате 

(Н*і(ї ІГООЯ ть 

ШТУЧШ ЗУБИ 

беа ніякого клопоту. 

Чя Ваші штучні зуби драту- 
ють Вас і бентежать розхиту- 
ючись, коли Ви їсте, смієтеся 
або говорите? Тоді посипте 
дещо к-ипиого зубпого порош- 
ка КА8ТЕВТН по Вашій зуб- 
ній протвлі. ГАвТКВТИ. шо 
його Легко вживати, тримає 
Вашу протезу цупкіше А дов- 
ше. Вможливлює легше Іти. 
ГЛ.ЧТКГ.ТН с алькаліиою, то- 
му не К ва сНІ С Під протезот 
Не дав посмажу гуми, клею 
ая) пасти. Добре прилягаюча 
протеза необхідна для здоро- 
в'я. Відвідуйте правильно сво 
год* 
годні 



УКРАЇНСЬКА Г.ІП.ИОТЕКА 
ПРО „САМОПОМОЧІ" ВІД- 
КРИТА ДВІЧІ ТИЖНЕВО 

Ню Иорк. Заснована в 
половині 1950-х років прн 
Відділі „Самопомочі" україн- 
ська книгозбірня. :і ініціятп- 
ви відомого громадського і 
союоового діяча піюф. Ми- 
хайла Лнеогора, нараховує 
тепер близько 1 700 томів. 
Чималий дарунок зробив 
для цієї кяіггонбірні сл. п. 
Іван Тнктор. Нещодавно п-і 
Б. Кизнцька та О. Леньова 
переглянули кнпжкн. упоря- 
дкували картотеку. В біблі- 
отеці переважають українсь- 
кі книжки, є також англій- 
ською мовою, але на укра- 
їнську тематику. Багато кни- 
жок для дітей і молоді. Біб- 
ліотека „Самопомочі", як по- 
відомив журнал „Наш Світ" 
ч. І/19Т0, відкрита двічі на 
теткдвмь: що-вівтірка і що- 
п'ятниці, від 6 до 8 г. вечора. 



ВИСВІТЛИМ: МОНТАЖ 
„ІСТОРІЯ УКРАІІШ В 



Філадельфія. В домі Мо- 
лоді СУМ прн Олд Иорк ву- 
лиці у Філядельфії п. Іван 
Струпе показав 8-го березня 
монтаж, зладжений з кольо- 
рових прозірок. під назвою 
„Історія України в образ- 
ках". Автор зладив таку се- 
рію з допомогою мистців, іс- 
ториків та ін. осіб. І. Струк 
є членом УНСоюзу та рані- 
ше був секретарем 324 Від- 
ділу УНС. 



В глибокому смутку ЯДВИМОСЯ а Рідними І Лішпомимм 
сумною вісткою а Уцраїнн, що підійшли у Вічність: 
у Львові хия Н-го грудня 1809 р. іш 90-му році жнтта 

і ТАТО 1 ДІДУНЬО 



роман Давидовим 

бувший важчий урядовгш. Ванну Господарства 
Крайового. 

• 

В Ожяда». дна «4-го грудня 1969 р. М «6-му році 
наш Дорогий (ТІ'ІІПКО 

о. €ВГЕН б ДАВИДОВИЧ 



ІРКНА л мужем (ТК.ІІЛІШМ ПЛЛІОТЛ 
І дітьми: ЛИПОЮ і ГОМЛНом 



1 

У сороковий день смерти 

нашого Найдорожчого 
МУЖА. БАТЬКА і ДІДУНЯ 

бл. п. Полковника 
ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА 
НЕДРОВСЬКОГО 



у вівторок, 21-го квітня 1970 року 

о іч>д. 9-ій рано в Церкві СВ. АНДРІЯ 
в Савт Вавнд Брук. Н. Дж. 

ЗАУПОКШНА БОГОСЛУЖВА 

Щиро прохаймо Нриятімів і Знайомих про 
Молитви за спокій душі Покійного. 

Дружина — КАТЕРИНА І 
ти — ЮРКО з Родиною 



Замість квітів на свіжу могилу 

сл. п. ЮЛІЇ ЛНІІІЕПІ-МОРОЗ 

і- 1., пі дню ті. доларів 
ка цілі НТІП л ЛСА 

Михайло I Сабіка ТУРИНСЬКІ 

Ню Пора, Н. Н. 




НА' 
ЩО В 



ЛЮЧЕ СУМНА ВІСТКА 1 УКРАЇНИ, 
5-го КВІТНЯ 1970 Р. УПОКОЇЛАСЯ В БОЛІ. 
НАЙДОРОЖЧА і НЕЗ, 
.МАМ. 



ГА І БАБУНЯ 



бл. п. 

АННА з БАЧИНСЬИИХ СТЕЦЮК 

ПРОЖИВШИ 84 Р. ТРУДОЛКЛИПВОГО ЖИТТЯ. 
ЗАУПОКІПІН СЛУЖВИ БОЖІ І ПАНАХИДИ 

В ули квт,я 

В ГЛИБОКОМУ СМУТКУ: 

ежн — ВАСИЛЬ 
синова — КВІТКА 
давша: ГАЛЯ (в Україні) 

МАРІЯ ПІДГОРОДЕЦЬКА 
•мука: ЛІД А (в Україні) 

ЮРКО з дружиною КАТЕЮ 
ТА ВЛВЖЧА І ДАЛЬША РІДНЯ 

ТУТ І В УКРЛ 

І 



— — 



- - 



■:~с: і ■? 



14-го КВІТНЯ 1970 



■ л - МІН* 



Ч--65-; - 



Турботи про долю української мови 
збоку „Літературної України" 



КиЗв. — „Літературна Ук 
раїна" з 3-го квітня 1970 р. 
Помістила листа читача Л. 
Сотника з міста Алексаид- 
ровськ -Сахалшськ. з обви- 
нуваченням молодих україн- 
ських письменників, ЯКІ .ДО- 
СИТЬ грайливо ставляться до 
мовного фонду народу. Чи- 
таєш деякі книжки і ловиш 
себе на думкці. що їхні ав- 
тори не літератори, а цир- 
качі, які праі-нуть утнути 
щось такс супсрорипнальне, 
якого те й світ не бачив 1 . 
Автор листа інформує, що 
він був в одному з колгоспів 
на півдні України. Колгосп» 
никн там нарікали на відсут 
ність підручників ' україн 



Праця 

ильЕ 



РІЛЧСН РРЕ55 
0РЕКАТ0К5 

Досвідчені "рішсП ргсяя" опе- 
р*Йторн. Повні годний (Чнла 
праця. Присмні умовний прп- 
щ. ВеиефІтн платні підприсм- 
і тпом. Сгееп Ріуег Ваз N0. в 
(ІГуШвіоП. НШвШе. ЕІІгаЬеіЬ). 
Автобусові зупинки біля 
будинку. 
ШШнІе Нріппіпк & ЯІолірІОЕ 

1429 ГЬелІпиІ Ауєпоє 
НШ.юе, (201) 923-0250 



ЗВАРЮВАЧІ (Меісіегя) 

А-1. сталевий монтажний цех. 
у Клртереті. Н. Дж НІчіш 
шихта. И 80 на год. 

С*Н (201) 969-1700 



*АЬ РАСТООТ 
НЕЬР 

Оау впІП. Зіежіу. 40 поигз 
ріия оУетИпіе. Ггіпвс ЬспеНІз. 
81&П аі 12.75 рег Ноиг. 
ГоІІечі РШвтее Гогр. 
«•еяіегуеіі Аує, Міми. 
ТН.І (201) МЯ-0122 

СТОЛЯРІ 

Фабрика бюрових столів в Ір- 
вінґтоні потребує досвідчеігах 
робітників столів та фахівців 
у вигладжуванні дерева. Ком- 
панія оплачує різні бенефітн. 
Зголошуватись особисто. 
Апюіа Гитіїиге 
18-24 8оиМі гНЬ Яіге* 

Ігуццгіоп, 
В» тел. («01) 



Помічники 

електриків 

Мусить мати гТГС досвід 
фабриках, щонайменше 3 ро- 
ки. Знаменита нагода. Юні п на 
робітнії. Зголошуватися ТІЛЬ- 
КИ КВАЛІФІКОВАНІ. Мусить 
говорити, читати 1 писати по- 
англійськи. Писати до: 



915 — Вох 1-130 
330 Зіп Ауепио 
Лей» їогк. ЛЛУ. 10001 

Ап едцаї оррогІипКу етріоуег 



механічно 

УСПОСІБ.ІЕНИП ЧОЛОВІК 
Чудова нагода для чоловіка з 
планами на майбутнє. Можна 
налчнтяся ремесла, плястнч 
ного відливання у новій, по- 
ступовій фабриці. Починаючи 
від поч. — навчимо. Багато 
комп. беивфітів, Віие Сговв та 
прибуткові уділи. Казкова 
майбутність. 
N0» > Ггоет Н1 к ьл»ат 59 Іп И 
' Лет Івіегаіаіе Рагкттау, 
Ч/ешІ Nужс*. К.У. 
(914) 358-7040 



ськоі мови, ,,хоч у Запоріжжі 
їх скільки завгодно", та я 
один голос заявляли, що „те- 
пер так пишуть, говорили 
вони, щр ми не доберемо що 
й до чого". Автор листа заз- 
начас. що ті колгоспники 
добре розуміють мову Т. Ше- 
вченка, М. Коцюб инсько г о, 
О. Вишні. ..Бездумне зіоса- 
ращеняа літературних тво- 
рів діллектіг.іма.мн, гальвані- 
зація архаїзмів стали якоюсь 
епідемією в українській літе- 
ратурі", пише Л. Сотник: „Я 
не претендую, щоб цього ли- 
ста було надруковано . . . Мо- 
же я надто похмуро дивлюсь 
на речі, але мені здасться, 
що коли про це не говорити 
принципово, то років через 
50 наші письменники посту- 
пово втратять своїх читачів". 
Ні автор листа, ані „Літера- 
турна Україна" не згадують, 
на чию користь українські 
письменники в УССР можуть 
через півсторіччя втратити 
читачів. 



ПРЕДСТАВНИКИ ЗУАДК ПЕРЕВЕЛИ 
РОЗМОВИ З РЕПРЕЗЕНТАНТАМИ 
ЮГОСЛАВСЬКОЇ АМБАСАДИ 



ІІАЛКРАЩНП АКТОР У МІЖ. РОЦІ 



•> Праця *4 

| НЕГ.Р ГУЛЯТИ) ГЕМАЦЕ І 



ДОСВІДЧЕНІ 

ОПЕРЕПТОРКИ 

при ХаГоіу апа ИВШ* & Кш- 
£Іе ГСселІІс МасПіпе апй Тпт. 
Стала праця, платні свята І 
вакації. Гол. особисто'. 
■ М ИгНГ. ЯЬ, Тялигіс, N-1: 
МІкау Тос" 



Інг рііУаіе рнуспіаігіс ЬлярЦАІ 
іп 5штшіН: сіояе іо Іпшярогіа- 
Иоп: 7 (о 3 апсі 3 Іо 11: кхккі 
региоппяі роїісіен. К-пцІН оі 
.чепісе Ьопия. тегії Ьппиа. рнісі 
ЬоврІІаІІгаСІоп алеї Ще Іпзнг- 
агісе яЛег в топіля. саап (ог 
ипизехі яіск Іеауе. 9 раїа ЬоИ- 
<іяуа. скаїЬІе рау ріи.ч а ііау оП 
Гог поіиіауя \уогкє<і. 
Еа1г 0»к» НояріШ. 247-0143 



\УАг<ТЕО \УОАМ 

Іо сагс Ліг екісгіу икгаіпіап 
іл-отпп. ІііЧіц; іп Вгоокіуп. N. 
V. Сап Иус аі Поте ог іо.чує 
ВУвПШЖа. йиіагу Іо Ье йіз- 
сикне<1. СаІІ суепіпрі аіісг ' 
7 Р М 
ТвЬ: (212) Вії в-ІМЗ 



^ Праця 4 

• МАІЛ & РЕМАІЛ • 



ВАїте ТКТ.Т.ЕН5 

ЕXРЕИЕNСЕ^ 

ТКАШЕЕ5 

ГОК >П'С 8АУЖОЗ ІМВП- 

т ^ ^т^оN ьосатеш гм тне 

ЦКВА.ЕЧІАК 8ЕСТІОГ* ОГ 

ІХ>\\*ЕК МАХНАТТАК. 
ТНЕЗЕ \\ТЬЬ ВЕ ГТЛі. ТГАІЕ 

^овя тпсн опшк МАNУ 

ЕМРЬОУЕЕ ВЕ^ЕПТЗ. Ш 
АООГТЮХ ТО ВЕОІГЬАК 
ЗАЬЛКТ. 

ТеІ.: Мг. ООООАЬЕ 
227-4040 

Ввлкег* Рекеті 5»\1п^в 



Читайте українські книжки 
і газет*, бо часте читання 
до 



ІШНСЕ 

І У0УВ ИЕХТ 





РА8Т СОNРI^ЕNТIА^ ЗЕВУІСЕ 

СОМЕМЕИТ РАУМЕИТБ 

САН 434-4800 

СгеНії \,\іс Іпвигапсе II Осзігесі 
Иее(1 Саг> ЛІ8о Ріпапсе^ 

МОЯТН ЦЕН6ЕУ 



іматіоімаі вдтк 



ІЙШ СІГГ - і»УОМНГ - ио«о«ін . ІІМЮН спг - 
НО«ТНИ»0»Н 



«"««жкін - сигтінмко - 

и - ■ ' 



землякам, посаленим в це* 

тральній частині Югославії 
Представники амба сади не 
ставили особливих умов від- 
носно намічених ЗУАДК-ом 
плинів, при тпму вони офі- 
рували відіюпідну урядову 
поміч, формального порядку, 
пов'язану з веденою тепер 
допомоговою икцісю. В ході 
розмови представник амбпса- 
ди завважив, що ЗУАДК ■: 
першою хпрнтативною орга- 
низацісю. яка мас прямий 
зв'язок дії з ірядовимн юго- 
глааськими інституціями ни 
відтинку допомоги потребу- 
іочнм. бо зпн'іанно ТЯКІ акції 
ре&ЛІзуюТЬСЯ шляхом між- 
народного порозуміння. 

У зак.іючениі цих ро.імов 
постановлено, за порадою 
представника амоасади. по- 
лагодити осі технічні справи 
з Централею Югославськоі-о 
Червоного Хреста в Беоґра- 
ді. Туди виїде вже цього мі- 
сяця відпоручннк ЗУАДК-у. 
для остаточного завершення 
переговорів, я у висліді того 
підписання відповідної умо- 
ви з урядовими чкииками. 
Всякі формальності, зв'язані 
з цісю поїздкою. 



зі «торішої 1-ої) ЬавЯВЧИТЕ: 



полагодить без будь-яких пс- 1 
ре III код. 

Представники ЗУАДКомі- 1 
тету здали опісля докладиип 1 
звіт з цих розмов в ямбасаді ! 
директорові Відділу для ю- 
ґославськнх справ в Держав- 
■ому Департаменті, одер- 1 
ншишя там додаткові інфор- 1 
мації про деякі провні аспек- 
ти відносно веденої акції. 

Вислід цих відбутих роз- 1 
мов Оув для нас корисним, 
але з'спііинс виконання на- 
мічених задумів залежатиме | 
передовсім від дальшої пос- 
тави і акції всієї нашої спі- 
льноти. Особливо важливою 
с посилена збірка грошових 
фондів, які треба негайно 
спрямовувати на адресу ЗУ- 
ДКомітету: Ііпііе^ Скгаіп- 
іап Атегісап КеІіеГ Соттії- 
Іее, 5020 Оісі Уогк Кхі. РЬіІа. 
Ра.. 19141. Висилку одягів 
пересилати прямо до нашого 
збіркового пункту, яким за- 
відує відпоручнич ЗУАДК-у" 
днр. Маріян Коць. Його Ад- 
реса: 




Мг. Магіап Коїв, 1213-17 
8ПГШПІІ Аус, Легасу Сіїу 
N. Л.. 07307. 



— КОР ОТКІ В ІСТ І — 

ЧИСЛО БЕЗРОБІТНИХ В БЕРЕЗНІ становило 4.4 
висотка всіх робітних сил. на дві десяті одного відсотка 
більше, як в лютому ц. р.. і на один мільйон більше, як 
в березні минулого року, коли число безробітних було 
найменше в останніх 25-ох роках. Збільшення числа без- 
робітних свідчить про тс. що сповільнюється темп збіль- 
шення економіки. Збільшується число безробітних між до- 
рослими білими чоловіками і жінками та між професійни- 
ми, технічними і бюровкми робітниками. Секретар Білого 
Дому Ронялд Зіглер заявив, що Уряд .імагас До того, щоб 
число безробітних була якнайменше. 

ГАРРИ С. ТРУМАН 12 КВІТНЯ ВІДЗНАЧАВ 25-річ- 
чя з дня! коли він в 1943 році після смортн Ф. Д Рузве.тта 
став Президентом ЗСА. В Індепенденсі в Мізурі відвідали 
колишнього президента колишній амбасадор до Москви 
Аверелл Гнррнман, колишній державний секретар Дій 
Ачесон, колишній головний судія Найвищого Суду ЗСА 
Крл Ворреи. колишній секретар скарбу Джан В. Снандер, 
колишній дорадник Білого Домі 1 Чарлз С Мор<()і та інші. 
Трумнн Я-го травня матиме років. Він дякував своїм 
тізяачним гостям за відвідини і П"'[).цр» іін іх. що оце 
нііернн! н житті мусить сл)7сіт( і-іюго лікаря та не зможе 
о>ти в недалекій бібліотеці свого ІМЄНИ, де коло 250 виз- 
начних осіб зібралися на те. щоб віпннуватн колишнього 
сжпх) шефа — Гарри С. 'Грумвна. Па цих зборах промов- 
ляли Гарршпн і Ачесон. 

У ГТЕЦП ЗЛАПДІІЕШ) суворі пршінсн теперішні."- 
го тамошнього військового режиму, відкликавши частину 
заборон, заведених з проголошенням винняткового стану. 
Скасовано право арештування бео письмового дозволу, до- 
пущено частинно свободу слова, звільнено з-посеред 1.537 
політичних в'язнів — - — ■ 350 осіб. Але прем'єр Георґ Па- 
падопульос, проголошуючи ті полегші, перестеріг, що ще 
нешвидко буде привернений парламентарний устрій і за- 
кликав чужі держави „залишити в спокою" Ірсцію, яка 
сама вирішує свою долю. 

У МОСКВІ ВІДЗНАЧАЛИ .День космонавта" у честь 
9-нх роковин першого лету Юрія ґаґаріна. який згодом 
згинув в автомобільній катастрофі. На тій маніфестації при- 
ЯВНИМ був також ЧЯен Політбюра Александер Шелспін. 
з іменем якого поголоски пов'язували боротьбу за владу 
н» Кремлі. Шелввіи стояв на трибуні поруч військового 
міністр» маршали іріярея Гречка. Промовляв Мстислав 
Келдіш, президент Академії Наук. 

СЕКРЕТАР ЗДОРОВ'Я, ОСВІТИ і суспільної опіки 
Роберг Г. Фінч повідомігв про нову пересторогу для тих 
жінок, які споживають пігулки для контролі наро- 
див. В пересторозі говориться, про те. що ці пігулки мо- 
жуть бути шкідливі і можуть спричиняти згусток кроїш 
та смерть гшервики. Жінки, які ризикують коріиггати з 
цих пігулок, повинні інформувати свого лікаря : коли бо- 
лить їх голова, коли починають неясно бачити, болять їх 
нош. відчувакггь біль в грудях або починають боа при- 
чини кашляти та коли мають нерегулярні періоди, або 
взагалі їх не мають. Ця пересторога на пачках із пігул- 
ками лагідніша від давнішої. 

У стелищ Філіппін м милі стався в минулий 

вівторок 7 квітня землетрус. Шість осіб згинуло. 150 осіб 
відвезено до шпиталів. Землетрус стався за білого дня, 
в годинах урядування. Коли заколихались різні великі 
будинки і з вікон крамниць вилетіли шиби — люди а 
паніці втікали на відкриті майдани. Дехто вискакував з 
вікна, пораиившн себе при упадку. Останній великий зем- 
летрус в Манілі стався в серпні 1968 року: тоді згинуло 
там кількасот осіб. 

ОДНА ТРЕТЯ ВСІХ ВПЕРШЕ НАРОДЖЕНИХ дпч-и 
у ЗСА в роках від 1964 до 1966 — це діти, народжені пе- 
ред одружіняям батьків, як про це повідомляє Департа- 
мент Здоров'я, Освіти і Суспільної Опіки. Велика частина 
батьків цих нешлюбнігх дітей заключає швидко подруж- 
жя і узаконнюс своїх первородкіп, нле все ж таки можна 
сьома дитина, народжена у вище згаданому часі, уважа- 
іггься як „незаконно народжена", бо їх батьки не ..дру- 
жилися. Крайоїшн центр Статистики Здоров'я оце вперта 
зацікавився цією справою, та вивчає й як соціологічну і 
моральну проблему. 

у Лондоні банди білих іпдліткш терори, 

ЗУЮТЬ тамошніх кольорових імігрантів, особливо пак:. , 
танців. 4.500 пакістаяців, які мешкають компактною грома- 
дою в одвоій лондонській дільниці, організують власну вхо- 
рану проти хуліганів, які нападають на старих і молодих 
пакістанців, б'ють і грабують. 

НІ ОДНА АМБАСАДА ФРАНЦП у СВІТІ НЕ СТІЧ. 
ПУЛ АСЯ з ворожим становищем даної країни щодо фр ан- 
цузької пропозиції щодо заведення миру в країнах Індо- 
китаю на плятформі їх незалежностн, невтручання в чужі 
внутрішні вправи і невтральностн — заявиш французький, 
міністер закордонних справ Моріс Шумам. Він Висловився, 
оптимістично про шанси французької дипломатичної акції. 

У МКЛБИРН1 В АВСТРАЛІЇ ЗГИНУЛИ дві особи і 
багато було потурбованих, коли понад 50.000 людей тис- 
нулися, щоби подивитись ііа королеву Єлнсавету. її . МІ . 
ловіка Філіпн Единбурзького, наступника престолу Чарльа 
са і княжну Аллу, як вони вийшли пройтись ГОЛОВНпі,, „у, 
лялею того міста, як я жи чайні ..туристи". Королівська 
прибула же. 2<>»Ші і^в^ани 50 Двогралі, 



У мин.у.шй вівторок 7 квітня Академія кінематографічного 
чнгтсіітнц й науки визнала на іцорічній традиційній цере- 
монії у Голлівуді 62-річного фільмового артиста Джаїш 
Вейва, як найкращого актора у 1969 році за йога ро.тю 
одноокоі-о шернфа-н'яниці у фільмі, .Справжній козарлюга' 
(Тр.у Грнт). На світлині бачимо Джана Псина, який кілька 
років тому перейшов операцію пістряка в легенях, 'з його 
дружиною, яка тримає в руці фігурку „Оскара" — символ 
найвищого успіху в кіновому мистецтві. За найкращу ак- 
торку визнано англійку Маджі Смнт за ролю старої діви- 
учительки у фЬгьмІ „Розквіт панки Джоен Броді". З» най- 
кращий фільм признано „Ковбой опівночі" ( 
Ковбой), що 



відійшли від нас 



МИХАЙЛО ТАРАНДІП. член 
УНО Ві.гд. 2.19 С-ва Родж. 
ІІрП, Дівн Марії в Чикаго, 
І.іл.. н.іч.'р ЗІ січня 1970 р. 
на 70 р. ж. Став члгиом УІІ- 
( оіоау п 1934 р. Полишив у 
смутку дружину Стелу, енна 
Дгинса. доньку Мгрилгн І 6 
іиіуків. Похорон відбувся З 
. питого 1970 р. на цвинтарі 
Квгрґрін в Квергрін Парк. 

Іля. 

Юлін І уГлік, еекр. 



ТКОДОР ГРІПІАП. член УНС 
Ні.ід. І7Я В-ва . н. о. Мнко- 
ПМ п Дітровті, МІш.. помер 
!.". лютого 1970 р. іга НО р. 
Ж, Мар. в Грушопі, Ук|іаііш, 
І етап членом УНС п 19.М р. 
м<. пішим у смутку др.ужину 
Мнлвнію, Праті» Висили тв 
Орати І сестру в Україні. По- 
хорон відбувся 19 




НЕ ТРЕБА 
ДОВГО 
ЧЕКАТИ 



0) 



ЗАЖИИТЕ ЩЕ СЬОГОДНІ 

Д-ра Н. М0ЛЛЄРА 

ЗІЛЛЯ 

і. МПЛ.ГСК'Н ІЧ КГ. НЕКВ 
СОМРОСХО # в. 
п вже ла кілька годин, а най- 
дальшо слідуючого дня почу- 
єтесь ліпше. 

Цс аілля ді.тас дуже скоро І 
с дуже помічне а охідуючнх 
нг дугах: кваси жолудка. за- 
пір, нестравність, гвза, відбя- 
ваюія, завороти голова, біль у 
крижах І Інші недомагання. 

Ціпа одної пвчкм 110.00, а 
якщо хочете ДЛЯ СВОЇХ 
приятелів, ТОДІ З 
тільки — $20.00. 

Якщо Ви незадоволеШ про- 
тягом 24 -4Я годим, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
сей кас повернені. 

Пишіть зараз, долучуючя 
чек або межі о —ер па адресу: 

тик. мпл.кк с\ ... і\с. Пр(. п 

790 Вгок! 8ігее(, Хетгагк. КЛ. 



пошукують у Ню Джерзі І І 2 
вод. домів в поганому стані. 
Також площі 1 І 2 род.. Плати- 
мо готівкою. Телефонувати 
ВоЬ (201) 273-2238 
або (201) 743-0100 



ПЕРЕРОБКИ ТА 
І ДОДАТКИ 

Веранди та розвагові кімнати 
— столярська праця внутрі та 
на зовні. Всі типи камяних на- 
праної:. Зовнішнє малювання, 
оатіо. дахи та оббивання до- 
мів. Телефонувати: 
ВоЬ (201) 273-2238 
(201) 743-0100 



1970 р. на цвинтарі 81. Не«І- 
м ДІтроАтІ, МІш. 

ГТому Пам'ять! 
І. Смерека, секр. 



СТКФАН ГВ.ТЬНЕР, член 
УНС Відд. 292 Б-ва ов. іп. 
Хрестігте.ія в ДітроАті. МІш.. 
номер 16 лютого 1970 р. на 
нм р. .... Став членом УНС'о- 
н»у в 1939 р. По. пишім у 
см)-гч>' син* Поснфа І донь- 
ку Віру. Похорон відбувся 
19 лютого 1970 р. на нвнп- 
тарі Ноіу Сгомі в ДІтроПті. 



Вічна Пому Нам'ять! 

П. Федкк, секр 



ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 



СЕРЕДА, 
1 5т го КВІТНЯ 1970 р. 

ДЖК.ІМІ СІГЩ, Н- Аж. Мі- 
сячні збори Т-ва КлюС По- 
ступовий — Відд. 70, о год. 
7-ій веч. в УНДомі. 98 РКч>1 
8Ь Збори Відділу відбува- 
ються що місяця першої се- 
реди по 10-Ім. Проситься 
членство прибути. Упри- 



10-ГО 



ДІТРОПТ. МІШ. МІ. ЯЧНІ збо- 
ри В-ва ні о. Миколам 
17Гі Відд.. о год. 1-ій по пат. 
в УНДомі при пул. Мнртіи 
Проситься ЧЛ. прибути ИЯ 

і внрівиїїпі халаглі 

— Управа. М-67 



ПА( < КПК. II. ДиС, Місячні 
збори Т-ва І. Фраіиоі 07 
Відд. о год. 2-ІЙ по пол. в 
Укр. Централі. 240 Гоп 
Аве. Проситься 



ВИДЖПОИБ Кони. Збори 
Т-ва Укр. Січ - 59 Відд.. 
о год. 2-ій по пол. в УНДо- 
мі. Я00 Галлет вул. Про. 
• итьі-я вирівняти свої :іа- 
леглості. - Управа. 

БОФФАЛО. Н. П. Місячні 
збори Б-ва св. о. Мнколал 
127 Відд. о год. 11:30 ранку 
н церковній залі при Філь- 
мор І Онсйда вул. Вкладки 
можна сплачувати кожної 
неділі у вище згаданому 
чнсі І місці. Проч-ііться чл. 
прибути. — І. Була. гол.. п-І 
М. Гнравус. фін. секр., П. 
Гпрпвус. касир. 

ІІІОЛІ'К. Н. Двс П-по св. Іи. 
Хреїтитсля — 76 Відд. ви- 
брало таку Управу на 1970 
рік: М. Деметчук. предс. 
ІТ. Голота, касир. В. Сала- 
бун. фін. І рек. секр. Контр. 
комісія: В. Гнатів, голова. 
М. Гураль і Анна Панько - 
члени. '-- В. Салабун. секр. 



ВАСИЛЬ БАРКА 

РАЙ — роман 

Ціна 2.00 доляри 

"ЯУОВОВА" 

81.83 Огапа ЯШК 
■Іепеу СНу. N. І 07303 



СОЮЗІВНА - Кергонксон, Н. Й. 

ПОТРІБНО 
РОБІТНИКА до ФІЗИЧНОЇ ПРАЦІ 

Платня після умови. 
Тел.: (914) 626-5641 

або писати: 
МТШгМІ. А850СІАТЮК Е5ТАТЕ 
КегНопквоп, N.V. 12446 
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І1рмймабтів«я оголошення 

Адміністрація ..СВОБОДИ' повідомляг.. що йду- 
чи назустріч загальним побажанням, вона й в цьому 
році призначить окремі шпальти збільшеного Вели- 
коднього числа на оголошення традиційних сняточ- 
шгх привітів і побажань. 



пап. 

цяль 
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ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ: 

через І шпальту І 3.00 

через 2 шпальти о.ОО 

через 2 ота-тьтя 10.00 

палі через * шпальти 15.00 

палі через 2 шпальта 20.00 

Г> палія через 2 шпальти 25.00 

« палія через 2 шпальта 30.00 

Треба сподіватися, що запіл нашого Громадян- 
ства використає цю паї о,г. . щоб передати свої тради- 
ційні побажання та дати про себе знати своїм рідним, 
приятелям та знайомим навіть в найдальших закути- 
нох світу, куди навряд Чи звичайна пошта занесла б 
тану вістку. Великий тираж „СВОБОДИ" та відповід- 
ний зміст збільшеного святочного числа, надають та- 
ким побажанням окремої вартостн і значення. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ: 

зі» нпшіи сталей до 2 1-го березня 1970 року 
за старая стилем до 18-го квітня 1970 року 

Зголошенил святочних побажань. РАЗОМ З ГРО- 
ШЕВОЮ ОПЛАТОЮ, залежно від величини оголо- 
шень, надсилати до: 

"ЯУОВООА" 
ЯЗ Гі галії віт* Дегиу СИу. НЛ. 07803 



■ - 
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НА ВЕЛИКОДНІ СВЯТА: " і 
ирабори для писання ОмсаааМі 
•/ваввмгі- 

все одержите 



: .і 



З 



ВііаііЦ Іиоро 

НОШ РДВСЕІ 8ЕВУІСЕ 

Ш Жао Дтмим. .Че«' Гогк СНу 
ТеІ.: 47В-7І30. — Вилилясио 
ПАЧКИ з ОДЯІ'ОМ і ХАРЧА- 
МИ я УКРАЇНУ І до Д.'СХ'Р. 
Ріанож прпПмш.чо ;А>гов.ігші» 
на МОГОЦИК.1І. хоЛодГльйикя, 

гхіііііиг тхул щхххд 



:ОКМг<С. N.V. ^ІМТУ 

ас ге Гагт 
раміпгс апд 

Ьнт. сіссігіс. ЗоВиуі ...... 

с.геек. ЕхсеІІепІ орр^гІІіЩІу. 
$18.000 *7.ооо. йоте ІЄГТП*, 

(607 ) 523-7^ 

: . Т ."!Т і . і і.ї... » 




ДМИТРИКА ІВАНА,, ярі'о си-' 
на (ТКІІАІІА, ДОЧКИ НАСТЮ 
І ГАНЮ, що приїхали до Ка- 
нади перед І після рощпоГ сві- 
тової війни, пошуи^о ГДІ'- 
ХКІІКО НАСТЯ СТІВД. <Г«»> 
риліок) з Украіпит -ХТО Ь 
знав про їхню долю, проенть- 
ся писати на адресУ:" ' 

ГЛ ЬкаЮ • 
181 ОоНоп 8ігее*,, . . 
ВиНвЮ. Х.У. 1 «07 

■ В Ш , 

■> Неаі Евіаі* «4 



кабша';" 

Кімнати для забава, веранда, 
всі удогіднення. Близько всіх 
спортових розрнвок. Ц|на — 
16.500. 

КОРР ОГ КЕВНОІЧКНОМ. Я* 
ОІЛ1. (914) вЗД,7!Я» 



Ц Ршлегаї І)ігесіог8 )] 



ТЬечхІоге VV0^INNIN,!|«;. 

Директор і 
Похороіпіого Заве^вяМ 

123 Вмі 71* в(ге*і . : - 
\ки УОКК. \,У. ІООО» 
ТеІ.: ОВ 5-1ІЇ7 
СОЛІДНА ОВ'ТІУГЛ ! 

її її ' чрС 



ПЕТРО ЯРШ 

УКР. ПОГРЕВНИК 




РЕТЕК ІАВША 

129 ЕА8Т Ш 5ТКЕЕТ 

НЕП Уоис,^уГ 



- 



КОВАЛЬЧЙН 

гиИЕРАЬ НОМЕ 

Оотріеіеіу- - 

ЛІК С<ЖОГПОМК) 

Займасться 
в стей-гі МЕТУ 

Ціпи приступні 
Обслуга чесна й 
У випадку смутку, в 

як в ден», таж І 



веія. 



УУІШЛІИ Р. 
КА5ЬО\У5КУ, Мапв^ег 
129 ОгапсІ 51гее» 

(сот. \Уаггсп Зігвег) 

]егвеу Сйу, К). 07302 
НЕпсіегвоп 4-5131 



ЗШКО^гЗІУ 

Р^NЄЯА^ 8ЕРУІСЕ 
2844 Н евісЬввІвг АУввов 

д«р«ктв>:'; . 

ПОСН4» СЕНКОВСЬКНВ 

Завідує влашттвааияи пв- 

хороіПв в кап.тяпях, иоде- 
жеаогх • вояшНИі равові 
міста. Похоропя 'МГ ЦМ- 
*— ціжах. 



ТАРЗАН. Ч. 6348. Тарзан рішас 
Л 



гелікоіттрр 



" І 




«ті** «V сич ,с«ес «го-- хи. 
уся. *'^?оя ми квее импи *1 



Нічий ніж яе вколе мене! 
Я — вождь лунів! Йдіть 
геть! 

В££а& шщ кого ноаси 



вожде Меду! Воя твоя муд- 
рість на нидо не пригодить- 
ся тут, поки ми не викорівн- 
иа ззбоббкід йяи», . 

Ш 




.? аг^г,^ ьа^ч; ІЬ4€ 



Найперше, сотнику ДнкиД 
Коте, мусимо дістати сюди 
харчів — для шлунків ду- 
ч*д ' ДцДі й&%2£н 445503 М> 



діо сигнал на тршм$гі, щов 
ми дістали г*лйоїІгт#р' з 
Маибузі - ИвріЩГ; • І 



